rioară de intrare, e in fază cu aceasta (si deci 
amplificarea crește) şi negativă când aceste două 
tensiuni sunt în opoziţie de fază (şi deci ampli- 
ficarea scade); în acest al doilea caz, ea se numește 
și contrareacţiune. Reacfiunea poate fi de tensiune, 
când o parte din tensiunea dela ieşire e adusă 
in circuitul de intrare (v. fig.), sau de curent, 
când se aduce la intrare o tensiune proporțională 
cu variația curentului anodic. 

Prin reacţiunea pozitivă se realizează reducerea 
amortisárii circuitelor oscilante și, deci, în cazul 
radioreceptoarelor, mărirea sensibilităţii și, a selec- 
tivitafii. Când rezistenţa circuitului se anulează sau 
devine negativă, amplificatorul respectiv intră in 
oscilație. 

Contrareactiunea reduce amplificarea; în shimb, 
realizează o amplificare mai uniformă la diferitele 
frecvențe, reduce distorsiunile cauzate de nelinea- 
ritatea caracteris.icelor tuburilor electronice, re- 
duce sgomotul de fond al amplficatorului și 
sgomotul de sector, face ca variația amplificării 
să fie practic independentă de sarcină și de ten- 
siunea de alimentare, produce o reducere a rezis- 
tenfei interne a tubului electronic, reduce rezo- 
nanfele mecanice ale difuzorului si permite o 
reglare a tonalitátii (în cazul radioreceptoarelor). 

Contrareactiunea este folosită adesea în eta- 
jele de amplificare de joasă frecvenţă, în radio- 
receptoare. 

Se pot aplica deodată mai multe reactiuni in 
același amplificator. Reactiunea comportă un circuit 
de reacțiune, dela ieșire spre intrare, de obiceiu 
un cuadripol, numit si buclă de reacțiune. 

1. Reacfiune acustică [akKyctTHYecKoe Opo- 
THBOACHCTBHE; réaction acnouque; akustische 
Riickkopplung; acoustic reaction; hangvisszahatás). 
Radio: Fenomenul producerii vibrafiilor acustice 
prin cuplarea unui microfon cu difuzorul care 
reproduce sunetele amplificate, primite de acel 
microfon. Reacţiunea acustică se poate produce 
și când tuburile de amplificare vibrează sub ac- 
fiunea sunetului amplificat. 

2. Reacfiune în reazem [onopuaa pearrmua; 
réaction des appuis; Stitzenreaktion; support reac- 
tion; témaszreakci6, megtémasztó erò]. Tehn.: 
Forța sau cuplul de legătură pasivă pe cari rea- 
zemele unui sistem tehnic (de ex. reazemele unei 
grinzi sau ale unui arbore motor) le exercită 
asupra sistemului, sub acțiunea încărcărilor apli- 
cate sistemului, sau ca efect al mișcării lui, 
Reactiunile sunt forțe exterioare sistemelor tehnice. 
În cazul sistemelor statice, ele fac echilibru încăr- 
cărilor, iar în cazul sistemelor în mişcare, ele fac 
echilibru încărcărilor și forțelor inertiale (v. Reazem 
și Rezemare). 

3. Reacfiune între circuite electrice [mporH- 
BONCHCTBHE MEIKAY INCKTPHUCCKHMH Qena- 
MH; réaction entre circuits électriques; Rúck- 
kopplung elektrischer Kreise; ret'oaction between 
electric circuits; elekiromos áramkörök visszaha- 
tasa]. Elm.: Efectul cuplării a două circuite electrice 
parcurse de curent electric variabil, care le schimbă 
conditiunile de oscilație. 
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4. Reacfiune, grad de ~, V. Grad de reactiune. 

s. Reacfiunea indusului unei mașini elecirice 
[peatnua AKOPA SJEKTPHYECKOU MamuHbi; 
réaction d'induit d'une machine électrique; Anker- 
rickwirkung einer elektrischen Maschine; armature 
reaction of an electric machine; egy elektromos 
gép-armatura visszahatésa]. Elm.: 1. Totalitatea 
fenomenelor magnetice datorite trecerii curentului 
electric prin înfășurările indusului mașinii electrice, 
fenomene prin cari indusul influențează câmpul 
magnetic al inductorului. 

Prin reacţiunea magnetică a indusului mașinii 
se înțelege, deci, în esenţă, fenomenul de pro- 
ducere a unui câmp magnetic de către indusul 
unei mașini electrice bazate pe inducţie, când 
indusul e parcurs de curent, slăbind, întărind sau 
deformând astfel câmpul magnetic initial al înfă- 
şurării inductoare, de excitație, a mașinii. 

La mașinile de curent continuu (v. sub Mașină 
electrică de curent continuu), reacţiunea magnetică 
a indusului (rotorul.i) provoacă o deplasare a 
zonei magnetice neutre, adică a zonei în care 
componenta radială a câmpului magnetic e nulă, 
din zona de simetrie dintre poli, geometric neu- 
trè — și anume în sensul de rotaţie a! rotorului, 
la generatoare — gi în sens contrar acestei rotații, 
la motoare. $3 produce astfel o repartiţia neuni- 
formă a inducției magnetice in intrefierul mașinii, 
şi aceasta provoacă creșterea tensiunii dintre lamele 
de colector vecine, putând da scântei la colector. 
Pentru a nu îngreuia comutația, periile mașinii pot 
fi deplasate în noua zonă magnetic neutră. 

Amperspirele indusului, cuprinse între noua zonă 
magnetic neutră și simetrica ei în raport cu zona 
geometric neutră, devin astfel amperspire anta- 
goniste, cari magnetizează în direcția câmpului 
magnetic de excitație, slăbindu-l, iar restul amper- 
spirelor devin transversale, cari magnetizsazã 
transversal față de câmpul magnetic de excitație, 
producând o distorsiune a lui. Prin efectul acesteia, 
inducția magnetică creşte sub muchia polilor pe 
sub care rotorul iese de sub poli, și scade sub 
muchia polilor pe sub care rotorul intră sub poli, 
dacă mașina e generatoare; efectul ei e invers, 
dacă mașina e motoare. Reacfiunea magnetică a 
indusului în zonele neutre poate fi compensată 
si, deci, efectele ei asupra comutatiei pot fi în- 
lăturate, cu ajutorul unor poli de comutație (v.) 
sau auxiliari, plasați în planul de simetrie, în zona 
geometric neutră a mașinii. Aceștia au înfășurări 
parcurse ds curentul din indus si au polaritatea 
polilor de excitație cari urmează după ei, pentru 
a accelera comutația. În acest caz, periile maşinii 
rămân in zona geometric neutră. Reactiunea mag- 
netică din restul întrefierului poate fi compensată 
cu o înfășurare de compensație (v.), plasată in 
stator şi parcursă de curentul din indus, dar în 
sens contrar celui din indus, 

La mașinile sincrone (v. sub Maşină electrică 
sincronă), reacţiunea magnetică a indusului (de 
obiceiu, statorul) provocată de componenia cu- 
rentului alternativ în fază cu tensiunea electro- 
motoare indusă, are caracter transversal, adică 
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are axele fluxurilor magnetice in planele de sime- 
trie dintre axele polilor de excitație ai părţii in- 
ductoare, de curent continuu, a mașinii; reac- 
iunea magnetică provocată de componenta cu- 
rentului care e în cuacratură cu tensiunea electro- 
motoare indusă are caracter longitudinal, adică 
are axele fluxurilor magnetice în axele polilor de 
excitație. Dacă intensitatea curentului in cuadratură 
e defazată în urma tensiunii electromotoare, reac- 
tiunea e antagonistă, adică slăbește câmpul de 
excitajie, iar dacă e defazată înaintea tensiunii 
electromotoare, provoacă o întărire a câmpului 
de excitație. — 2. Totalitatea fenomenelor mag- 
netice și a celor electrice (căderea de tensiune 
din înfășurarea indusului) prin cari indusul parcurs 
de curent reacționează asupra fenomenelor mag- 
netice și electrice din inductor. 

1. Reactiv [peareHT, peaKTHB; réactif; Rea- 
gens; reagant; reagens]. Chim., Ind. chim.: Sub- 
stantá chimică având proprietatea de a reacţiona 
specific într'o reacţie. 

În sens restrâns, în practica de laborator, se 
numește reactiv orice substanţă care, în condițiuni 
bine precizate, dă reacţii specifice de precipitare, 
de coloare, etc., cu anumite substanțe. Acești 
reactivi servesc, în Chimia analitică, la identi- 
ficări si la dozări. — Reactivii foarte puri, folosiți in 
analize cantitative, se notează cu p. a. (pro analysi). 

În industria chimică, se numeşte reactiv (în sens 
larg) orice substanță chimică folosită pentru trans- 
formarea unsi alte substanţe, numită materie primă. 

Uneori, se numesc reactivi și substanțele chi- 
mice cari, adăugite în cantități mici, modifică 
constantele fizice ale unui sistem. V, si sub Reactiv 
pentru flotatie. 

Reactivii sunt folosiţi, fie sub formă solidă, fie, 
mai frecvent, sub formă de soluție. Adesea se 
infelega prin „reactiv“ soluția apoasă a reactivului 
propriu zis. 

În analizele microchimice, reactivii se intrebuin- 
țează sub formă solidă, fin pulverizati, păstraţi in 
tuburi mici (cu diametrul de 10 mm și cu lungimea 
de 40 mm), echipate cu dop sau cu capac șlefuit. 

Pentru analizale chimice curente se folosesc 
numeroși reactivi, cari pot fi grupați în următoarele 
categorii: acizi, baze, unele metale, să uri, cum 
şi unelə substanţe organice, cari sunt folosite, fie 
ca reactivi propriu ziși, fie ca indicatori (v.). 

Pentru a putea folosi un reactiv solid, sub formă 
de soluţie, sə întrebuințează, de obiceiu, sol- 
venti neutri. 

Acizii folosiți mai mult ca reactivi sunt următorii: 
acidul acetic pur, glacial, sau diluat; acidul clor- 
hidric pur, concentrat (d= 1,19), sau diluat; acidul 
azotic pur, concentrat (d= 1,4-::1,5), sau diluat; 
se fo'os=sc, da asemenea, acidul azotic fumans 
(d= 1,54); acidul p'cric, în soluţie saturată (pentru 
alcaloizi); acidul sulfhidric (hidrogenul sulfurat), 
gazos, preparat în momentul folosirii, prin acțiunea 
ac dului clorhidric sau sulfuric diluat ası pra sulfurii 
de fier (se poate folosi și în soluţie saturată); 
acidul sulfuric pur (d=1,84) sau diluat; ac dul 


“tanic, în soluție preparată în momentul folosirii; 


acidul tartric, sub formă de cristale sau în soluție 
saturată; apa regală, care se prepară în mo- 
mentul folosirii. 

Bazele folosite mai mult ca reactivi sunt: amo- 
niacul, concentrat sau diluat; anilina proaspăt 
redistilată; hidroxidul de bariu (apa de baritè), 
în soluție saturată; hidroxidul de potasiu în soluție; 
hidroxidul de sodiu în soluție. 

Metalele foloste mai mult ca reactivi sunt: 
fierul si cuprul sub formă de lamele netede, cum 
și zincul, sub formă de granule sau de praf. 

Sărurile se folosesc, in general, ca reactivi, în 
soluție normală, jumătate normală, etc., după 
caz. Se folosesc mai des: acetatul de potasiu, 
acetatul de sodiu, bisulfitul de sodiu, boraxul, 
carbonatul de amoniu, carbonatul de sodiu, carbo- 
natul de sodiu și potasiu, clorura de amoniu, 
clorura de bariu, clorura de calciu, clorura de 
platină, clorura ferică, clorura mercurică, clorura 
stanoasă, cromatul de potasiu, ferocianura de 
potasiu, fericianura de potasiu, fosfatul d'sodic, 
iodura de potasiu, nitratul de argint, nitratul de 
argint amoniacal, nitratul de potasiu, nitroprusiatul 
de sodiu, oxalatul de amoniu, piroantimoniatul 
de potasiu, sulfatul de calciu, sulfatul de cupru, 
sulfatul feros, sulfura de amoniu, sulfocianura 
de potasiu, etc. 

Reactivii organici au din ce în ce mai multă 
importanță, deoarece, prin folosirea lor în con- 
difiuni convenabile, se obține adesea o mărire 
apreciabilă a specificitètii și a sensibilităţii meto- 
delor de dozare. S'au simplificat mult și metodele 
analitice, de multe ori complicate, şi, în special, 
separările metalelor. Reactivii organici folosiți mai 
frecvent sunt, de exemplu: roșul de alizarină, 
8-oxichinolina, pirogalul, rodanina, dimetilglioxima, 
mercaptobenztiazolul, tioureea,  naftochinolina, 
8-naftochinolina, iocianatpiridina, acidul antranilic, 
acidul picrolonic, acidul galic, fenilhidrazina, clor- 
h'dratul de diaminofenol, albastrul de metilen, 
hidrochinona, fluoresceina, brucina, roșul de fenol, 
acidul fenolsulfonic, etc. 

2, ~ desemulsionant [ZeomyJbrHpoBaHbIÁ 
peareHr; réactif désémulsionnant; entemulsie- 
rendes Reagens; demulsifying reagent; leemul- 
gáló reagens]. V. Desemulsionant. 

3. ~ Erdmann [pearenr Epamana; réactif E.; 
E. Reagens; E.'sreagent;E. reagens]. Chim.: Reactiv 
preparat din 20 g acid sulfuric concentrat, chimic 
pur, si o picătură de acid azctic 30% in 100 cm? 
apò, folosit la identificarea anumitor medicamente. 
Exemplu: cu brucina, reactivul Erdmann dão co- 
lorafie roşie ca sângele, care trece apoi in galben. 

4 ~ metalocrafic [merannorpapnuecruiă 
pearenT; réactif métallographique; metallogra- 
phisches Reagens; metallograp hical reagent; me- 
iallográfiai reagens]: Reactiv folosit in metalo- 
grafie pentru analiza metalelor. Reactivii folosiți 
mai des: — pentru fier si aliajele lui: solufie 
de acid picric 4% in alcool; acid azotic 2,5 sau 
10% în alccol; soluție de picrat de sodiu; — pentru 
cupru și aliajele lui: soluție de clorură cuprică 
amoniacală; soluție de clorură ferică și acid clor- 


hidric in alcool; — pentru aluminiu si aliajele lui: 
s: lufe de acid fluorhidric; soluție de hidrat de 
potasiu; acid sulfuric 10%; — pentru aliaje de 
cusinet': soluție de nitrat de argint 2::5%; acid 
clorhidric 0,5%. 

1. Reactiv Millon [pearenr Munnona; réactif 
M.; M. Reagens; M.'s reagent; M. reagens]. Chim, 
V. sub Millon, reacția lui w, 

2. ~ Nessler [pe: rent Heccnepa; réactif N.; 
N. Reagens; N's reagent; N. reagens]. Chim. 
V. Nessler, reactiv ~. 

s. ~ pentru flotafie [pnornpyromuă pea- 
TeHT; réactif de flotiation; Reagens für Schwimm- 
aufbereitung; reageni for flotation; flotáció rea- 
gens]: Compus chimic care, introdus în suspensia 
care se supune spălării prin procedeul de flotatie, 
produce o spumă stabilã prin agitare (flotatie cu 
spumă), majorează sau reduce flotabilitatea par- 
ticulelor diverselor minerale din suspensie (flo- 
tafie chimică). 

După efectul lor, -reactivii pentru flotatie se 
împart în reactivi spumanti, si chimici, cari se 
impart în următoarele grupuri: regulatori, depre- 
sanfi, aglutinanți sau colectori, activanti, reacti- 
vanti, inactivanți, și in antitoxine. 

Reactivii spumantfi, introdusi în suspensie in anu- 
mite proporţii, în urma agitării suspensiei cu un 
curent de aer, sau mecanic, produc o spumă 
stabilă, din cauză că reduc tensiunea superficială 
a apei în contact cu aerul. Sunt compuși orga- 
nici a căror moleculă este constituită dintr'o grupare 
polară (hidrofilă) și o grupare nepolară (hidrofobă); 
grupările polare pot fi: hidroxil (OH), carboxil 
(COOH), carbonil (CO), amino (NH3) sau nitril (CN). 
Un bun reactiv spumant trebue să aibă o so- 
lubilitate în apă cuprinsă între 0,2 si 5 gl, 
trebue să nu se ionizeze și să fie ieftin, In prac- 
ticã se întrebuințează ca spumanf': uleiul de pin, 
care se compune în special din terpene, pineni, 
terpineol si citronelol; acidul crezilic, compus 
din omclogii fenolului, crezolului, xilenolului, și 
care se găsește în mare cantitate în uleiurile medii, 
provenind din distilarea gudroanelor primare re- 
zultate in. urma semicarbonizării cărbunilor (din 
care cauză însuși uleiul mediu poate fi întrebuin- 
fat ca spumant); uleiul de eucalipt; uleiul de 
camfor; săpunul, a cărui spumă, fiind puţin se!ec- 
tivã, se întrebuinţează numai pentru flotarea mi- 
nereurilor oxidate sau a minereurilor nemetalice; 
anilina; toluidina; xilidina; naftilamina; etc. În unele 
cazuri acizii sau bazele pot să reducă proprie- 
táfile reactivilor spumanti de a produce spumă. — 

Reactivii chimici, introdusi în suspensie, în anu- 
mite proporţii, formează pe suprafața particulelor 
un înveliș selectiv polar sau nepolar. Învelișul 
poate fi de natură fizică (adsorptie) sau chimică 
(combinaţie între reactiv și mineral), — 

Reactivii regulatori (de ex, acidul sulfuric, oxi- 
dul de calciu, carbonatul de sodiu) sunt cei cu 
ajutorul cărora se stabilește pH-ul optim pentru 
flotare. — 

* Reactivii depresanti sau inhibitori, împiedecă, 
temporar sau definitiv, flotafia anumitor sulfuri 
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din suspensie, lăsând în schimb să floteze alte 
sulfuri, adică produc o flotatie selectivă a mine- 
reurilor. Ca sukstanfe organice (coloizi protectori) 
se folosesc amidonul, cazeina, gelatina; ca sub- 
stanfe anorganice (cele mai importante), sulfatul 
de zinc, sulfura de scdiu, cianura de sodiu, 
bicromatii, anhidrida sulfuroasă, oxidul de calciu, 
sulfitul de sodiu, etc. lonii unor săruri (CN, CryOj, 
CrO,, etc.) pot forma combinaţii cu sulfurile. Cu 
cianura de sodiu se inhibă pirita aproape per- 
manent, și blenda, temporar; galena se resimte 
numai după un timp îndelungat de contact; cia- 
nura de potasiu inhibă chalcopirita; sulfura de sodiu 
si sulfitul de sodiu inhibă blenda; bicromafii sunt 
intrebuintati la inhibarea piritei în prezenţa aci- 
dului sulfuric la flotarea blendei, sau a galenei, 
pentru a fi separată de blendă sau de chalcopirită. 

Reactivii aglutinanti sau cclectori aderă la supra- 
fața anumitor particule de minereu, fie că ace- 
stea se găsesc în stare naturală, fie că, în prea- 
labil, au fost modificate chimic, de un re- 
activ inhibitor, gi formează un înveliș polar hidro- 
fob, care face ca particulele de minereu să adere 
la bulele de aer din baia de flotatie, sau la 
moleculele nepclare ale uleiurilor. Moleculele 
reactivilor colectori au un grup polar și un grup 
nepolar. Eficacitatea reactivului crește cu lungi- 
mea catenei hidrocarburii din care derivă. Sunt 
intrebuintati mai des: mercaptanii si tiofenolii, 
ditiofosfatii (aerofloatii), tiocarbanilida (dife- 
niltiourea), flotagenele (mercaptobenztiazolii). — 

Reactivii activanfi accentuează proprietatea de a 
flota a anumitor minereuri (de ex. sulfura de 
sodiu activează flotafia ceruzei, însă inhibă toate 
celelalte minereuri din suspensie; sulfatul de cupru 
activează blenda; silicatul de sodiu este activant 
prin faptul că îndepărtează de pe suprafața mi- 
nereurilor filmul de nomol de gangă, care le 
acopere; in exces inhibă blenda, etc.). — 

Reactivii reactivanti restabilesc proprietățile 
de flotabilitate ale sulfurilor inhibate (de ex., 
sulfatul de cupru, în soluție de 15%, reactivează 
flotabilitatea blendei, prin formarea la suprafața 
acesteia a unei pojghițe de sulfurá de cupru, 
ușor de colectat de etilxantat, în urma formării 
unui xantat de cupru, insolubil si hidrofob). — 

Reactivii inactivanji disolvă, de pe suprafața 
anumitor particule minerale (in general gangă), 
pelicula formată prin adăugirea diferiților reactivi 
si produc flotafia lor (de ex. cianura de sodiu 
inactivează compușii calciului; silicatul de sodiu 
inactivează cuarțul). — 

Antitox'nele sunt reactivi cari, introduși în sus- 
pensie, formează compuși insolubili cu anumite 
săruri cari au caracter toxic pentru flotate. Săru- 
rile cu caracter toxic din suspensie descompun 
reaclivii cari se introduc în baie, împiedecând flo- 
tafia. Sărurile cu caracter toxic sunt: pentru piritè în 
prezența xantatului, săruri de argint, de crom, 
mercur, cupru, fier, aluminiu, plumb, nichel, calziu; 
pentru galenă în prezenţa xantatului, săruri de crom, 
de toriu, aluminiu, fier, mercur, cupru, bariu, nichel, 
cobalt, calciu, magneziu; pentru anglezit în pre- 
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zenta oleatului de sodiu, sáruri de zirconiu, de crom, 
toriu, aluminiu, fier, bariu, cupru, magneziu, nichel; 
pentru calcit în prezenţa oleatului de sodiu, săruri 
de crom, de cupru, aluminiu, fier, mercur, cobalt, 
nichel, calciu, bariu, zirconiu, magneziu, plumb. — 

Sărurile sclutile ale metalelor de mai sus (toxine) 
trebue înlăturate prin reactivi (antitoxine). Se 
întrebuințează, în general, carbonatul de sodiu, 
varul, sau cianura de potasiu, 

Indiferent de efectul urmărit, reactivii trebue 
să fie proaspăt preparafi. Uneori se întrebuințează 
reactivi în stare născândă, chiar în baia lichidă 
in care sunt fo!ositi. 

1. Reactivă, hârtie ~ [pearruBraa G6ymara 
papier à reactif; Reagenspapier; test paper, explora- 
tion paper; reagenspapir]. Chim.: Hârtie neincle- 
itè, imbikată cu un reactiv colorat sau cu unul 
susceptibil de a desvolta o coloratie (de ex. cu 
turnesol, cu heliantină, curcuma, acetat de plumb, 
iodură de potasiu-amidon, etc.), folosită în labo- 
rator, pentru a recunoaște caracterul acid sau 
bazic al unei soluții, pentru a recunoaște pre- 
zenfa unor substanțe chimice (ozon, iod, hidro- 
gen sulfurat, etc.) sau pentru a recunoaşte pola- 
ritatea unui conductor al unei rețele electrice, etc. 

e. Reactivantă, grupare ~ [peaktHBHaA 
rpynna; groupement réactivant; reaktivierende 
Gruppierung; reactivant group; reagéló csoport]. 
Chim.: Radicali sau grupări chimice cari exercită 
o acțiune de reactivare asupra moleculelor de 
cari sunt legaţi, făcându-le apte dea lua parte 
la reacții chimice cari altfel nu se produc. Gru- 
pările reactivante mai importante sunt: NO,, CO, 
CHO, SO,H, OH, CN, etc. Exemple de reacții 
datorite grupărilor reactivante sunt: halogenarea 
nitroderivat'lor primari și secundari; condensă- 
rile de tip aldol'c şi crotonic ale aldehidelor și 
cetonelor între ele și ale aldehidelor cu unii 
derivați funcționali ai acizilor; halogenarea ceione- 
lor al'faiice, condensarea esterilor între ei, sau 
cu cetonele, etc. De asemenea, fenomenul iso- 
meriei cetoenolice este determinat de prezența 
unei grupări reactivante în moleculă. 

s. Reactivitate [peaktHBROCTH; réactivité; 
Reaktivität; reactivity; reagálás]. Chim.: V. sub 
Reacfie. 

4. Reactivitatea combustibililor solizi [pe- 
aRIIHOHHaA CNOCOGHOCTb TBCPAOBO TONNKBA; 
réactivité des combustibles solides; Reaktivităi 
der festen Brennstoffen; reactivity of the solid 
fuels; szilárd tiizel6 anyagok reagálása]. Chim.: 
Vitesa de reacţie cu care un combusiibil solid 
reacționează cu un agent gazos, Reactivitatea e o 
caracteristică susceptibilă de a reprezenta va- 
loarea unui combustibil în diversele sale utilizări 
(furnale, gazogene, cuptoare). 

După natura agenților de reacţie principali, se 
deosebesc: carboxireactivitate, oxireactivitate si 
hidroreactivitate. 

Carboxireactivitatea e vitesa cu care un com- 
bustibil reacționează cu bioxidul de carbon, in 
condițiuni date, conform ecuației 
(1) C+CO,=2CO—33 kcal, 


Carboxireactivitatea se determină, fie prin mé- 
surarea piercerii de g'euiaie a combustibilului 
supus acțiunii bioxidului ce carbon, fie prin eva- 
luarea cantității de oxid de carbon format. — 

Oxireactivitatea e vitesa cu care un cărbune, 
supus acțiunii oxigenului, în condițiuni determi- 
nate, reacționează conform ecuaţiei 


(2) C+HO,=C0,+94 kcal. 


Oxireactivitatea se determină, fie prin măsu- 
rarea pierderii în greutate a cărbunelui supus 
acțiunii oxigenului, fie prin măsurarea variaţiei 
presiunii de oxigen, fie prin analiza gazului 
după reacțe, fie prin metode bazate pe carac- 
terul exoterm al reacției (2). Oxireactivitatea se 
numește și combustibilitate. — 


Hidroreactivitatea e vitesa de reacție a com- 
bustibilului față de vaporii de apă, în condițiuni 
date, conform ecuaţiei: 


(3) C+H,O=CO+H,—31,18 kcal. 


Hidroreactivitatea se determină, fie prin ana- 
liza gazului după reacţie, fie prin diferite alte 
metode (temperatura de iniţiere a reacției (3), etc.). 


În general, între cele trei rezctivilèti există un 
paralelism, însă nu. există o corespondență directă. 

5. Reactopropulsor: Sin. (parţial) Turbopro- 
pulsor (v. sub Reactor). 


e. Reactor [peaktHBHas KaTyInka; bobine de 
réactance; Drosselspule; reactor, chcke coil; 
reaktor]. Elt.: Bobină e'ectrică folosită ca reac- 
tanfã intr'un circuit electric. 


In tehnica joasei tensiuni, reactorul poate fi 
folos't pentru pornirea unor masini electrice (de 
ex. a mașinilor sincrone), pentru menținerea unei 
tensiuni constante la kornele unei comutatoare 
alimentate pe partea de curent alternativ, sau 
în lucrările de încercări de laborator. În tehnica 
înaltei tensiuni, reactorul se folosește, în deosebi, 
la reglarea sub sarcină a tensiunii transformatoa- 
relor, pentru limitarea curenților de scurt-circuit, 
la scurt-circuitarea unor secțiuni de înfășurare 
în cursul comutárii, ca aparat de reactanță con- 
stantă, în aer, pentru limitarea curenților de 
scurt-circuit in marile instalații electrice, — si 
pentru menținerea unei tensiuni date la barele 
de distribuţie, 

Se construesc reactoare cu și fără miez da fier 
(în aer). — Reactoarele fără miez de fier au reac- 
tanfá constantă și sunt folosite, în deosebi, in teh- 
nica tensiunilor înalte. — Reactoarele cu miez 
de fier pot fi cu sau fără întrefier. — Dacă nu au 
întrefier, reactania lor rămâne constantă atât timp 
cât circuitul magnetic e nesaturat; la saturarea 
acestuia, reactanfa se micșorează, în funcţiune de 
intensitatea curentului care trece pri  înfășurare, 
după curba de magnetizare a materialului miezului 
feromagnetic. Dacă au intrefier constant, reac- 
tanfa lor e constantă, fiindcă energia necesară 
magnetizării miezului feromagnetic e neglijabilă, 
în raport cu cea necesară magnetizării volumului 


dè aer din intrefieruri. Variind lărgimea intrefie- 


rului, se obține o reactanţă variabilă. Acsasta poate 
fi obținută si printr'un reactor cu miez de fier, 
dar fără întrefier, prin schimbarea permeabilitètii 
circuitului magnetic, ceea ce se obține printr'o 
saturație variabilă a circuitului feromagnetic, rea- 
lizatè printr'o excitație suplementară, al cărei curent 
e luat dela o înfășurare de curent continuu. Astfel 
se obțin reactoarele saturabile în curent continuu, 
numite și transductoare, folosite în instalaţii de 
reglare a tensiunii și de automatizare și reglare, 
în general. 

Reactoarele fără miez de fier se prezintă, de 
obiceiu, în două construcţii. Pentru tensiuni până 
la 10 kV și curenţi până la 3000 A se folosește, 
în instalații interioare, tipul de reactor în beton, 
care are înfăşurarea inserată în beton. Pentru ten- 
siuni mai înalte decât 35 kV și curenți de ordi- 
nul a 200—300 A se folosesc construcții în uleiu, 
utilizabile și în instalaţii exterioare. — 

În calculul unui reactor fără miez de fier, se 
cunosc tensiunea, intensitatea nominală a curen- 
tului, frecvenţa si fe'ul instalaţiei; se alege reac- 
tanta procentuală în funcțiune de condifiunile 
date și trebue să se asigure stabilitatea electro- 
dinamică și stabilitatea elect;:ot=rmică a reacio- 
rului, Căderea de tensiune electrică în reactor 
se aproximează prin căderea inductivă AU, care 
are expresiunea AU =X „lp unde X, e reactanfa 
si 1, e intensitatea nominală a curentului. Fiecare 


fază având un reactor în serie, căderea relativă 
de tensiune are expresiunea 


= adu! W z Tala 
” Uny3 Un 
dacă U, e tensiunea nominală de linie. Reactanfa 


relativă, sub forma de mai sus, indică imediat 
capacitatea reactorului respectiv de a limita cu- 
rentul de scurt-circuit la valoarea 1,,=/,/s,, iar 
curentul de soc, la valoarea 1,,.=2,54 I,/8,. 

Inductivitatea L, a reactorului, care intervine 
in reactanja lui la frecvenţa f: X, =2xfL,, se cal- 
culeazá din formule de aproximatie, cari se apli- 
cá numai anumitor tipuri; de exemplu, pentru 
bobine plate, bobine subțiri si bobine cu sec- 
fiune dreptunghiulară. Pierderile in cupru, pierde- 
rile suplementare și încălzirea se calculează cu 
ajutorul relaţiilor folosite în calculul transforma- 
toarelor electrice. 

În calculul unui reactor cu miez de fier și cu 
întrefier se cunosc tensiunsa nominală, intensi- 
talea nominală a curentului, căderea de tensiune 
pe fază, numărul de faze și regimul de lucru. 

Calculul raactanței se face alegând dimen- 
siunile circuitului magnetic și valoarea induc- 
fiei in ccloanele miezului. Circuitul magnetic se 
dimensionează ținând seamă că un reactor de 
putere reactivă dată poate fi construit pe miezul 
unui transformator care are jumătate din această 
putare aparentă (la aceleași valori ale inducției, 
densităţii de curent și a factorului de umplere). 


Li 


243 


În funcţiune de tensiunea la care trebue izolată 
înfășurarea, de dimensiunile conductorului și de 
numărul de spire, se pot determina dimensiunile 
geometrice ale înfășurării. Numărul de spire N 
rezuliă din legea inducţi=i electromagnetice, apli- 
cată curbei închise, realizată de conductorul bo- 
binei și de linia tensiunii la borne: 


de 


Ma a 


unde w, e tensiunea electromotoare, A e secfiu- 
nea intrefierului si B, e inducția magnetică, În 
regim sinusoidal și la frecvenţa f, 

B,=B m sin 2nft — 


și, deci, valoarea efectivă U, a tensiunii electro- 


motoare, aproximativ egală cu valoarea efectivă 
a căderii de tensiune în reactor, e: 


de unde rezultă 
N Vou, 
27f AB x 
Datorită evazării liniilor de câmp ale inducției 
magnetice în dreptul intrefierului, secțiunea echi- 
valență a intrefierului A e, in general, 
A=(1,10--1,30)A, , 
unde A, e secţiunea fierului. Intensitatea curentului 


magnetizant care trece prin înfășurarea reactorului 
si inductivitatea sunt condiţionate aproape excluziv 
de reluctanta intrefierurilor. 

Pentru a obține inducția in intrefier B; necesară, 
fluxul total al bobinsi trebue márit, alegându-se 
un număr de spire N'«N, diferența dintre aceste 
numere depinzand de mărimea relativă a fluxu- 


rilor de dispersiune. 


1. Reactor [peakTtop; réacteur; Reaktor; reac- 
tion vessel; reaktor]. Ind. chim. sp.: Aparat de 
laborator sau industrial, care face parte dinir'o 
instalafie (in general continuă) in care se pro- 
duce o reacție chimică. Se deosebesc: reactoare 
chimice, reactoare catalitice, și termice. Exemplu 
ce reacior chimic e aparatul folosit la epurarea 
apei, constituit dinir'un vas metalic prin care 
circulă apa brută și în care se adaugă automat 
cantităţile de substanțe chimice (var, sodă, etc.) 
necesare epurării; exemplu de reactor catalitic e 
turnul metalic, care conţine un catalizator format 
din oxizi de fier, folosit la sinteza amoniacului 
din azot si hicrogen, cari se trec sub pre- 
siune prin el; exemplu de reactor termic e camera 
metalică încălzită, în care se produce cracarea 
păcurii in instalaţiile de cracare din industria 
petrolieră. 

2. Reactor [peakTHBHbIÁ ABHTaTEJb; réac- 
teur, moteur à réaction; Diisenmotor; jet engine; 
sugárhajtómű, léghajtésos mű, reaktor]. Ms. term.: 


16* 
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Aparat propulsor, la cere propulsia e real'zată 
prin interacțiunea mecancă dinire un fluid si 
recipieniul in care acesta se gèseste, când se 
expulsează fo'țat o vână de fluid din recipient, 
forța de propul:ie fiind rezcfinea fluicului asv- 
pra recipientului, contrară sensului de expulsie. 

Spre deosetire de alte sisieme de propulsie, 
cari sunt agregate constituite dintr'un motor (ce 
ex. un motor cu piston sau o turkinã) și un 
propulsor (de ex. elicea sau rofle motoare ale 
unui autovehicul), reaciorul transformă direct 
energia chimică a unui cortustibil care arde, 
în energe cinetică a vehiculului pe ca'e-l de- 
plasează. Astfel, reacto ul are atât funcțiunea de 
motor, cât și funcțiunea de propulsor. Propulsia 
prin reacțiune inlocuegte propulsia prin elice la 
vitese mari (in special în zona sonicã sau super- 
sonicã), când randamentul elicei scade mult. 

După felul în care se realizează p'opulsia, se 
deosebesc: motopropulsoare, cu propulsie prin 
elice, antrenate de motoare cu piston; reacto- 
propulsoare, cu propulsie combinată, prin reacțiune 
şi prin elice, antrenate de turkine cu gaz (numite 
turkopropulsoare) sau de motoare cu piston; re- 
actoare în sens restrâns, cu propulsie numai prin 
reacțiune. 

În general, reactorul (v. fig. |) e constituit din ur- 
mătoarele părți: un difuzor, prin care aerul pătrunde 
în reactor (datorită mişcării vehiculului pe care 
e instalat reactorul) și în care vitesa aerului 
scade, din cauza creșterii progresive a secțiunii 


IVA antann l 


Schema unui reactor. 


1) difuzor; 2) cameră de ccmbustie; 3) efuzor (ejector); 
4) con ce reglaj al efuzorului; 5) turbină; 6) compresor. 


de trecere; camera de combustie, în care com- 
bustibilul arde continuu, în prezența unui com- 
burant (care poate fi aerul atmosferic sau o 
substanță chimică oarecare) refulat numai prin 
presiune dinamică (de ex. la statoreactoare) sau 
folosind și un compresor (de ex. la turboreac- 
toare); un efuzor, numit și ejector, cu secțiune 
variatilă (la cele mai multe reactoare, secţiunea 
descrește progresiv, în sensul mișcării curentului 
de gaze), și prin care gazele de arcere trec în 
mediul înconjurător, realizând astfel efectul de 
reacțiune; uneori, un grup turbocompresor pentru 
precomprimarea aerului (la turboreactoare si la 
turbopropulsoare), o turbină pentru antrenarea 
elicei (la turbopropulsoare), un preincálzitor de 
aer, un regulator de turație, un regulator de 
ejectie, etc. 

Pentru a avea un randament bun al propulsiei 
prin reacțiune, e necesar să treacă o cantitate 


cât mai mare de aer prin camera de combustie 
si prin ejectorul de reacțiune. Produsele de 
ardere ale combust bilului ies din camera ce 
combustie a reaciorului, și vâna de gaze arse 
trece cu vitesă, prin ejector, în mediul exterior. 
Deoarece camera de comtustie e desch să, pre- 
siunea de ardere e mai mică decât cea dintr'un 
motor cu ardere inlernă, iar vilesa de ieșire a 
gazelor depird: de diferența dintre presiunea 
din camera de ardere și presiunea meciului 
exterior. 


După felul comburantului, se deosebesc: aero- 
reactoare sau reacioare propriu zise, la cari com- 
Eurantul e aerul atmosferic, și rachete (v.), la 
cari comburantul e o substanță diferită de aerul 
atmosferic. — Racheta prezintă avantajul că, în 
general, dispune de un comburant mai dens 
decât aerul atmosferic, care este introdus sub 
înaltă presiune în camera ce combustie, folosind 
o pompă; în schimb, greutatea comburantului 
e mult mai mare decât cea a combustibilului 
(de vreo patru ori), ceea ce mărește considerabil 
greutatea proprie a rachetei. — Aeroreactorul 
folosește drept comburant oxigenul din aer, dar 
aerul trebue să fie precomprimat înainte de 
a fi introdus în camera de combustie; precom- 
primarea e necesară pentru a mări densitatea și, 
deci, pentru a asigura o presiune mai înaltă 
(cca 3 at) în camera de combustie. După mo- 
dul cum se obține precomprimarea aerului, 
aeroreactoarele se împart cum urmează: stato- 
reactoare și pulsoreactoare, la cari precompri- 
marea aerului e produsă de presiunea dinamică, 
datorită numai mişcării relative dintre reacior si 
mediul înconjurător; turboreactoare, la cari se 
folosesc compresoare de aer, axiale sau radiale, 
antrenate de turbine cu gaz; motoreactoare, la cari 
se folosesc compresoare de aer, antrenate de 
motoare cu piston. La ieșirea din reactor, gazele 
trec printr'un ejector (care e un ajutaj convergent 
sau convergent-divergent, uneori reglabil), pentru 
a ajunge în atmosferă cu o vitesá mai mare decât 
vitesa aerului la intrarea în reactor. 

La comprimarea aerului produsă numai prin 
mișcarea relativă dintre reactor și mediul încon- 
jurător, raportul dintre presiunea dinamică Ap, 
si presiunea atmosferică p se determină din relaţia 


Apa PaT 
—— =200-- M2(1 +8), 
p pa (1+8) 


in care Po: Po și To sunt densitatea, respectiv pre- 
siunea și temperatura normală a aerului, M e 
numărul lui Mach, e e un coeficient care depinde 
de compresikilitatea aerului (de ex. e=0 la 
vitese mai mici decât 400 km/h). De obiceiu, 
se folosește relația: 


n n 


de WÈ ye 
TP tit; ' 


in care pp = p+âpaşi Ta sunt presiunea și tempera- 


tura aerului frânat in difuzorul reactorului, si n e ex- 
ponentul politropic al transformèrii de stare a aerului, 
Tehnic, nu se pot 
realiza mai mult Il 
decât 0,9 A p,, da- 
torită pierderilor, 
si deci se alege 
unraport Py,/p mai 
mic decât cel re- 
zultat din calcul, 
Diagramaaláturatã 
(v. fig. Il) repre- 
zintă curba 
Prlb=tM), 
pentru M=1; la 
valori M> 1,curba 
frânării vinei fluide 
are discontinuități, 
Vitesa gazelor 
de ardere v, (m/s) 
în dreptul secțiunii 
de ieșire din ej3c- 
tor se determină 
cu ajutorul ecuaţiei Bernoulli da scurgere a 
gazelor v2=2 g: caJ(Ty—T,), unde g e accele- 
rafia gravitaţiei, c, e căldura specifică a aerului, 
] = 427 kgm/kcal, T, e temperatura absolută din 
camera de ardera, iar T, e temperatura gazelor 
în secțiunea de ieșire. Fiindcă 2 ge, /=2000, gi 
ținând seama de factorul de corecție de mai sus, 


rezultă: koli 
v,=kyAT, 

ka40 fiind un coeficient care depinde de pierderi, 
iar AT =T,—T, fiind diferenţa dinire temperatura 
gazelor în camera de combustie T', si tempe- 
ratura gazelor în dreptul secţiunii de ieșire din 
ejector T,. Pentru a mări vitesa de iagire a ga- 
zelor də ardere, e necesar, fie să se mărească 
temperatura Ti, fie să se reducă temperatura 
Tei în ultimul caz trebue să se realizeze o pre- 
siune înalță în camara ds ardere (de ex. prin 
comprimarea asrului comburant), ceea ce asi- 
gură un interval mai mare ds datentă. 

Intaract'unsa dintre gazele ds ardere si reac- 
tor (v. fg. III si IV) provoacă mișcarea acestuia, 
forța de tracțiune K car: acţionează asupra reac- 
torului fiind dată de relația 
(1) R=R,—R;=m, (Bve —o)+ se (PT Po) 
deoarece impulsul la ieşirea gazelor de ardere 
din reactor (tracțiunea interioară a reactorului) e 
(2) R,=m, (Bv — o) +s. Pe— Sa Po 
si impulsul la intrarea aerului în reactor (tracțiunea 
exterioară) e 
(3) R; = (5,7 $4) Por 
unde m,=G,/g e debilul masic de aer care 
trece prin reactor într'o secundă, $=G,,,/G, e 
raportul dintre debitele amestecului combustibil- 


m” 


Curba pf,/p în funcțiune de numărul M. 


07 Ou 06 08 


Pfr/p) raportul di-tre presiunea aeru- 
lui frânat în difuzor și presiunea 
atmosferică; M) numărul lui Mach; 
a) curba teoretică; b) curba efectivă 
(ținând seamă de pierderi), 
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asr şi aerului, s, e secfiunaa da isgirs din sjactor,s; 
e secfiunsa de intrare în difuzor, p, e pres'unea 
gazelor în sacțiunaa s,, Po e presiunea barometrică 
a aerului exterior, v, e vitesa gazelor in secfiu- 


S -hema curgerii curentului fluid la un aeroreactor cu flux unic, 
III) aeroreactor cu difuzor lung (plin); IV) aeroreactor cu 
difuzor scurt; Sy) secțiunea la intrarea în difuzor; Se) sec- 


tiunea la ieșirea din efuz-r (ej:ctcr); Po) presiunea mediu- 
lui exterior; pg) presiunea gazelor d+» arder> la ieșir:a din 


ejector; v) vit sa aerului la intrarea in difuzcr (adică vitesa 
de sbor a reactorului); ve) vitesa gazelor la ieşirea din 


ejector. 
nea s, iar ve v'tesa de sbor. La rachete, cari 


nu au un orificiu de intrare a asrului (daci 
m,v=0) şi cari folosesc la ardare diverși com- 


buranti, tracțiunea e 


(4) R=R;—R;=m, $0, ts, (P= Po) 
(5) R,=mv,+5,D, 

si 

(6) Rim sepa 


unde $ e raportul dintre debitele de combustibil- 
comburant si comburant. Conform relațiilor (1) gi 
(4), rezultă că tracţiunea depinde de diferenţa 
v,—v la aeroreactoare, și numai de v, la rachete; 


deci, la reactoare se pot obţine forțe de tracțiune 
mari și independente de vitesa de sbor (v. fig. V), 


r n 
a 


DA 
v A V 
Curba forței de tracțiune în funcțiune de vitesa de sbor, 
V) la reactoare; VI) la grupuri motopropulsoare; R) forța de 
tracfiune; v) vitesa de sbor; a) curba pentru elice cura da- 
ment c nstant (nej=const.); b) curba pentru elice cu randa- 


ment variabil (nej=variabil). 


ceea ce constitue un avantaj important față de 
sistemele: motopropulsoare, la cari forța de trac- 
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fiune descreste (v. fig. VI) când vitesa de sbor 
creşte (R=P'v, P fiind puterea la elice a siste- 
mului motopropulsor). 

Tractiunea spec fică e tracțiunea raportată, fie 
la debitul de gaze de ardere (la aeroreactoare), 
fie la consumul de combustib'l (la aeroreactoare), 
fie la consumul de combustibil și carburant (la ra- 
chete). 

Puterea echivalentă P a reactorului, adică pute- 
rea necesară pentru deplasarea aeronavei echi- 
pate cu reactor, e produsul dintre forţa de trac- 
țiune R si vitesa de sborv — si crește odată 
cu vitesa de sbor (v.fig. VII). Puterea corespun- 
zătoare a sistemului molopropulsor: 


P=Pyng=Ro, 


e produsul dintre puterea efectivă a motorului Py 
şi randamentul elicei n, care descrește la vitese 
mari, deoarece m se micșorează (v. fig. VIII). 


w 
M'a 


v 


Curba puterii, în funcțiune de vitesa de sbor. 
VII) la reactor; VIII) la grup motopropulsor; P) putere; v) vi- 
tesa de sbor; a) curba pentru elize cu randament constant; 
b) curba pentru elice cu randament variabil, 


Consumul specific de combustibil b, care e con- 
sumul orar de combustibil pentru a obține o forță 
de tracțiune de 1 kg, se determină cu relația 


G, 
baz a 


Randamentul efectiv n, al aeroreactoarelor e 
produsul dintre randamentul termic teoretic Tu si 
randamentul relativ n, — care reprezintă pierde- 
rile din difuzor, camera de combustie, turbină, 
ejector — și anume (pentru Ga Ga G; fiind de- 
bitul masic de gaze de ardere) e 


2 
AG (w. t?) vi—o  AG (v—v) 


to 


Ne = NM = 


unde 1/4 e echivalentul mecanic al caloriei, Ve, € 
vitesa ideală de scurgere (fără pierderi) a gaze- 
lcr, H; e puterea calorifică inferioară a combus- 
tibilului. Neglijând cel de al doilea termen dela 
numitor, se face o mică eroare care, de exem- 
plu pentru vitesa de sbor va 650 m/s, e de 
cca 2%, — Randamentul efectiv al rachetelor se 


exprimă prin relaţia 


ipa Atan Vê Av, 
ian AS vi 2gH an 
28(Han+5) Siam 


unde H ,m e puterea calori ică a amestecului com- 
bustibil-comburant. Considerând si energia cinetică 
a combustibiluiui, se obţine randamentul econo- 
mic corectat 


au +12) 
Ren ET at" 
2 g( Ham +55) 
Randamentul de sbor al aeroreactorului (v. fig. 
IX) e 2 v 
Rv po Ve 
gnt Dee ETE; ' 
E da" pan 
2g Ve 


unde se consideră mărimea aproximativă a forței 
de tracţiune 


G 
Rro) A 
sè só 
şi în care numără 
torul este ener-  “£ 
gia consumată a 


pentru dep!asa- 
rea aerovehicu- 
lului, iar numito- — 44 
rul este diferenţa 
dintre energiile 
cinetice ale agen- o 
tului motor la ieși- 

rea gi la intrarea 

în reactor (pen- Randamentul de sbor al reactorului} în 
tru ast, şi negli- funcțiune de raportul v/ve. 


jând energia ci- Nsp) randamentul de sbor; v/ve rapor- 


netică a combus- șul dintre vitesa de sbor și vitesa de 
tib'lului). — Ran- 


02 04 05 08 my 
e 


scurgere. 
damentulde sbor 
al rachetei e 22 
mgen» Ry me Ve 
AY EDE TE Mn 
(tro) it 
Ze .4 Vs 


unde ss consideră mărimea aproximativă a forței 
de tracțiune a 
R=— OU: 
si in care numărătorul est3 energia consumată pen- 
tru daplasarza asrovahiculului, iar numitorul e 
suma dintre energia cinstică a gazs!or cari ies 
din ejactor și en3rgia cinstică a combustib'lu'ui, 
Randamsntul global al aaroreactorului n, e pro- 
dusul dintre randamentul economic m, si randa- 
mentul de sbor n, si sa exprimă prin raportuj 


al yo Rv „AR 
ii AY GAN 
(ax) 


in care numărătorul e energia_consumałă pentru 


daplasarsa azrovshiculului, iar numitorul e suma 
dintra ensrgia chimică (G,H,) și casa cinalicã 
(G, v?/2 g) a combustibilului dala bordul asro- 
vshiculului; astfa!, randamantul global al asro- 
reactorului poate fi exprimat și prin relația 
G,(v,—v)v 
li oo 
pentru RaG,(v,—v)/g. — Randamsntul global al 
rachetei m, e produsul dintre randamentul eco- 
nomic corectat m', si randamentul da sbor mg si 
se exprimă prin raportul 
SAAR n n tanda erat 
es n 
8 si a za +2) (Hunt 457) 
28 8 
pentru R=G, v,/g. Dacă vitesa de sbor e m'că 


in raport cu vitesa da scurgsrs a gazslor (ds ex. 
pentru v<600 m/s), a global devine 
v 
= = 
Ng Nes GH 
Randamentul global al reactorului, la vitesă de 
sbor dată și la coeficient de exces de aer a dat 
(numai la aeroreactoare), este cu atât mai mare, 
cu cât vitesa de scurgere a gazelor e mai mare. 
Randamentul de sbor crește odată cu raportul 
v/v, dintre vitesa de sbor gi vitesa de scurgere 
a gazelor (v.fig. IX), si devine maxim când v=v, 

În ultimul timp, propulsia prin reacție e din ce 
in ce mai răspândită în tehnica aviaţiei. În trecut, 
oameni de știință și cercetători au studiat diferite 
sisteme de propulsie prin reacție. O contribuţie 
însemnată au adus-o, încă din secolul XIX, oamenii 
de știință ruși, ca |. T. Treteschi, M. N. Socovnin 
si Í. |. Chibalcici, De asemenea, |. V. Mescerschi 
și C. E. Tiolcovschi au însemnate lucrări referi- 
toare la studiul și calculul sborului cu propulsie 
prin reacţie (v. și sub Rachetă). Mai târziu, alți 
savanți ruși și sovietici, ca |. V. Condratiuc, F. A. 
Tander, B. S. Stecichin, etc. au continuat si au des- 
voltat teoria reactoarelor. În 1937, inginerul sovie- 
tic A. M. Liulca a realizat primul aeroreactor cu 
turbocompresor, sovietic. 

1. Statoreactor (v. fig. X). Reactor constituit 
dintr'un tub care are forma unui difuzor la capătul 
de intrare a aerului, și forma unui efuzor (ejector) 
la capătul de ieșire a gazelor de ardere. Stato- 
reactorul, numit și i 
atodid sau tub aero- 
dinamic, nu are niciun 
organ in miscare de 
rotatie si este cel mai 
simplu sistem de pro- 
pulsie cunoscut, dar 
nu poate asigura de- 
colarea aerovehiculu- 
lui pe care e instalat 
si are randament bun 
numai pentru vitese 
sonice sau supersonice. Aerul intrá cu vitesa de 
sbor v in .difuzor, “unde vitesa lui scade din 


Avv 


Schema unui statoreactor, 
1) difuzor; 2) cameră de combus- 
tie; 3) ejector; 4) orificiu de in- 

trare a combustibilului, 
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cauza lărgirii progresive a secțiunii de trecere — 
până la o vitesă subsonică (vg <v),— și astfel se 


produce o crestere a presiunii; in camera de ardere 
se introduce combustibilul, care arde continuu, 
iar gazele de ardere (la temperatură mai înaltă 
si la volum mai mare, datorită arderii) intră cu o 
vitesă mărită (v,>v4) in ejector, din care ies cu 


o vitesă mai mare (v,> v), producând reacţiunea. 
Forma ejectorului permite obținerea vitesei optime 
pentru propu sia necesară sborului, 

Datorită comprimirii în difuzor, temperatura 
aerului crește; dacă numirul lui Mach M=1,5, 
prin frânarea curentului de aer se poate produce 
un raport de compresiune de cca 3,5/1, iar dacă 
M=2, se poate ajunge până la cca 7,5/1. Unda 
sonică perpendiculară 
pe direcția de inain- 4 


tare provoacă pierderi 6 DIE 
mari, prin micșorarea I — g 


vitesei (cu cat v e 
LE! 


mai mare, cu atât vi 

e mai mic, si deci RO apa 
pierderile cresc), si de 
aceea la vitese super- 
sonice mari se folo- 
sesc unde sonice cari 
se transformã treptat 
in unde inclinate (v. 
fig. XI); in acest caz, 
pierderile sunt mai 
mici, deoarece trans- 
formarea vitesei nu mai e bruscã, iar la fiecare 
undă importá numai componenta ortogonală a 
vitesei (unda limită ortogonală, la trecerea din 
domeniul supersonic la cel subsonic, are cele 
mai mari pierderi). Deci undele inclinate frânează 
curentul până în domeniul sonic, unde unda devine 
perpendiculară; din cauza compresiunii mari care 
se produce în acest fel, se pot obține la M=3 
randamente termice de 0,4:::0,5. 

Statoreactorul se folosește, în special, la vitese 
mai mari decât cca 850m/s și prezintă avantajul 
de a fi de cca 15 ori mai ușor decât turboreac- 
torul, dar și desavantajul de a avea un consum 
mare de combustibil, 

La statoreactoarele cu flux direct (v. fig. XII), 
vitesa aerului la intrarea în camera de combustie 


Schema unui statoreactor cu un- 
de de compresiune inclinate, 
1) difuzor; 2) cameră de combus- 
tie; 3) ejeztor; 4) orificiu de in- 
trar> a combustibilului; 5) perete 
metalic; 6) unde de compreslune 
inclinate, 


1 2 3 
Schema unui statoreactor cu flux direct, p=ntru vitese de sbor 
subson ce. 
1) difuzor; 2) cameră de combus'le; 3) ejector; 4) injector 
de serviciu; 5) injector de ornire; 6) buji de pornire; 
v) vitesa aerului la intrarea în difuzor (a ică vitesa de sbor a 
reactorului); ve) vitesa d ieșire din cjector, 


e mai mică decât vitesa de sbor, astfel încât aerul 
e considerat în repaus relativ față de această ca- 
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meri; deoarece vitesa aerului descreste după 
intrarea în reactor, rezultă că aerul care intră în 
difuzor exercită o forță de frânare, a cărei ex- 
presiune aproximativă e 

R;= my, 
unde m, e debitul de masă al vinei de aer, iar v 
e vitesa aeru'ui, La ieșirea din ejector, vâna 
de gaze de ardere exercită o forță de împingere, 
a cărei expresiune aproximativă e 

Rm Vg 
unde v, este vitesa gazelor la ieşirea din ejector; 


debitul de masă al vinei de gaze m', e numai puțin | | 


mai mare decât cel al aerului, deoarece cantita- 
tea de combustibil consumat e mică în raport cu 
aerul comburant, si se admite, intr'o primă aproxi- 
matie, că m', a m, Astfel, tracţiunea e 


R=R,—R;=m(v,—v), 


v,=aV2000(7,-7,)=40V7,—-T,, 


ex0,9 fiind un coeficient prin care se ține seamă 
de pierderi; temperatura gazelor la ieșirea din 
ejector se determină știind că 


Po = Pir , 
unde p,e presiunea de refulare, care e datorită 
numai presiunii dinamice. 
Tractiunea specifică, exprimată prin raportul 
dintre tracțiune si consumul de combustibil, e 
R mi AR 
"6.6, 


unde « e coeficientul de exces de aer, iar À e 
raportul dintre cantitatea teoretică de aer și canti- 
tatea de combustibil; când amestecul se îmbogă- 
teste (coeficientul de exces de aer 4 scade), 
tracțiunea poate fi puțin mărită la vitese mici, în 
dauna factorului economic. Dar, în general, la 
statoreactoare cu flux direct, tracțiunea descrește 
odată cu vitesa si devine nulă când vitesa e 
aproap3 nulă (deoarece presiunea dinamică e 
prea mică); de aceza, aceste reactoare nu pot 
fi folosite decât la vitese suficient de mari, și 
deci nu pot servi ca mijloc independent de 
propulsie pentru aeronave. Tractiunea specifică a 
statoreactorului, 'a acelasi x 

M si a, e constantă la orice 
altitudine, dar tracțiunea % A 
totală scade când altitu- > 
dinea de sbor creste, 
deoarece densitatea rela- 
tivã a aerului se micso- 
reazè. 

La statoreactoare (v. 
fig. XIII), secţiunea de 
ieşire a ejectorului $, e 
mai mare decât secțiunea 
de intrare a difuzorului $;, ceea ce permite obfi- 
nerea tracțiunii, Presiunea mare interioară exercită 


unde 


Schema principială a unui 
statoreactor, 
Si) secțiunea la intrarea in 
difuzor; Se) secţiunea la ie- 
şirea din ejector. 


o forță de tracțiune asupra conului difuzor, și o 
forță de frânare asupra conului ejector, Cum de- 
bitul de fluid care trece prin reactor e aproxima- 
tiv constant, adică 
SiPDV=SeP Ver 

iar v/v, 51,5 si ple =T,/T22,5 (deoarece pre- 
siunea e aceeași în ambele secţiuni), rezultă că 
SSe 

1. Pulsoreactor. Reactor de construcție ase- 
mănătoare celei a statoreactorului, dar la care 
arderea combustibilului nu e continuă, ci se face 
intr'o succesiune de explozii ale cerului carburat. 
n camera de combustie, combustibilul e injectat, 
de obiceiu, prin intermediul unui dispozitiv care 
înlătură pericolul ca produsele arderii să se orien- 
teze spre difuzor, și care asigură aspirarea aeru- 
lui comburant chiar când vitesa de sbor e nulă; 
totuși, deși pulsoreactorul poate funcţiona la punct 
fix, forța de tracțiune nu e suficientă pentru 
decolarea aerovehiculului pe care e instalat acest 
reactor, 

La pulsoreactoare, arderea se produce într'un 
spațiu închis intr'o parte, ceea ce permite ca 
presiunea să crească împreună cu temperatura 
po ca la motoarele cu ardere internă), 
n timpul arderii, presiunea descrește conform 
relației 

Po To V 
p T Vio,S,at' 


în care p, si Tẹ sunt presiunea și temperatura in 
timpu! arderii, p si T sunt presiunea si tempera- 
tura aerului înainte de ardere, V e volumul tubu'ui 
(reactorului), Av=v,S, At e volumul de fluid care 
se scurge prin tub (cu vitesa v,) în intervalul At 
(care e aproximativ durata arderii). Pentru a com- 
pensa parțial această reducere de presiune, se 
micşorează rapor- 
tul $,/V, prin mic- 


sorarea secțiunii 
de ieșire S,aejec- 
torului (v. fig. 
XIV); in general, i 
la pulsoreactoare 3 5 
se realizează 
Schema pulsoreactorului. 
Po 2 Ti 1) difuzor; 2) camera de combustie; 
er T 3) ejector; 4) dispozitiv de injecție. 


Tractiunea specifică a pulsorsactorului, care 
la vitese mij'ocii (100-200 m/s) e de ordinul a 
1000 kg/kgs, descrește când vitasa crește; tractiu-` 
nea e insuficientă pentru o decolare indepen- 
dentã a aerovehiculului pe car> este instalat acest 
reactor. Pulsoreactorul nu prezintă avantaje deo- 
sebite pentru propulsia avioanelor, dar e indicat 
pentru avioans-rachetă. 

2. Turboreactor (v. fig. XV). Reactor cu turbo- 
compresor, pantru refularea aerului la presiune 
înaltă în camera da combustie. În turboreactor, 
aerul intră cu vitesa de sbor în difuzor, unde 


e frânat prin detentă; vitesa aerului descrest: in 
timpul parcurgerii difuzorului, dar presiunea crește, 
iar compresorul servește numai la sporirea aces- 
tei presiuni. Din compresor (v. fig. XVI și XVII), 


x 


Schema unui turboreactor, 
1) difuzor; 2) cameră de combustie; 3) ejector reglabil (cu 
con de reglaj); 4) turbină cu gaz; 5) compresor; 6) intrarea 
aerului; 7) intrarea combustibilului; 8) ieșirea gazelor de 
ardere, 


care e antrenat de o turbină cu gaze de ardere, 
aerul trece în camera de combustie, în care e 
injectat combustibilul și în care se obţine un ra- 
port de compresiune de 3,5/1-::5/1; în camera 
de combustie arderea e continuă, iar gazele de 
ardere cari ies acționează paletsle rotorului 
turbocompresorului si apoi sunt evacuate prin ejec- 
torul reactorului. 

Propulsia prin reacțiune, care se obține la 
evacuarea gazelor de ardere din ejector, e cu 


M ; 6 4 


TI = 


Schema unui turboreactor cu compresor axial, 
1) difuzor; 2) cameră de combustie; 3) efuzor; 4) turbină cu 
“gaze de ardere; 5) compresor axial; 6) injector de com- 
bustibil, 


atât mai eficientă, cu cât vitesa de ieșire a ga- 
zelor e mai mare. Totuși, nu se poate depăși 


Schema unui turboreactor cu ccmpresor centrifugal. 
1) difuzor; 2) cameră de combustie; 3) efuzor; 4) turbina cu 
gaze de ardere; 5) compresor centrifugal. 


vitesa la care se produce comprimarea adiabatică 
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finală a ejectorului e evazată, pentru a obține o 
micșorare a crestsrii vitesei de ieșire a gazelor. 
Tractiunea Ra turboreactorului are expresiunea 


7 GENTAN, 
R=R RG e a Tolo). 


in care R; si R, sunt impulsurile la intrarea gi la 
ieșirea din reactor a debitului de aer, G, (kg/s) 
e debitul de masáde aer, x=c,/c, e coeficientul 
lui Poisson (v.), cp si C, sunt căldurile specifice 


la presiune constantă si la volum constant, To (°K) 
e temperatura absolută în starea inițială, A e 
echivalentul caloric al unităţii de lucru mecanic, 
(M) e o funcțiune de numărul lui Mach M. 
Randamentul propulsiei are expresiunea 


2(Gpv,—Gav)v  2(v,—v)v 
IE R mMM Li 
ki Ggv? Ve 


in care G, si Ge sunt debitele de asr și de gaze 


de ardere, ve vitasa da intrare a aerului (adică 
vitesa de sbor), iarv, e vitesa de ieșire a gazelor 


de ardere. 

La turboreactoare (v. fig. XVI și XVII), prin 
folosirea unui turkocompresor se obține o com- 
presiune importantă în camera de combustie, 
asigurându-se astfel transformarea în lucru meca- 
nic a unsi părți mai mari din căldura desvoltată 
prin ardere (adică un randament termic mai kun). 
Turbocomprsorul e un agregat constituit dintr'o 
turbină cu gaze, pusă în funcțiune de gazele 
produse prin arderea combustibi ului, și dintr'un 
compresor, antrenat de turbină printr'un arbore 
comun. Turbina cu gaze e, in ganeral, de tip 
axial, cu unu sau cu mai multe etajs, și are 
o turație de 7500:34C00 rot/min; paletele ro- 
torului sunt construite din material termorezistent 
(de obiceiu, sunt incastrats în discul rotorului, 
car» poate fi construit dintr'un materia! obișnuit, 
deoarece nu e supus unor solicitări termice mari). 
Compresorul poate fi: axial, cu lungime mare 
(din cauza numărului mare de etaje) și diametru 
mic, şi a cărui turație nominală e da 8000:::10 000 
rot/min; radial, cu diametru mare (ceea ce e un- 
desavantaj din punctul de vedere aerodinamic, 
deoarece secţiunea frontală a reactorului se mă- 
reste), și cu turația nominală de 12-20 000 rot/min; 
combinat, având zona anterioară axială, terminată 
cu o zonă radială cu diametru mic. Pentru por- 
nirea turboreactorului se folosește un motor 
auxiliar, care antrenează turkocompresorul la tu- 
rafia minimă necesară (2000:::4000 rot/min). 

Aerul comburant intră în difuzorul reactorului 
cu vitesa de sbor a aerovehiculului și, după ce e 
comprimat în difuzor și în compresor, trece -în 
camera də combustie, unde se injectează com- 
bustibilul în masa de aer; gazele de ardere trec 
prin turbină, unde se produce cea mai mare 
parte din expansiune (deoarece compresorul 
consumă majoritatea lucrului mecanic, raportul 


a aerului, care e vitesa limită, De aceea, zona | dintre masa de aer și combustibil fiind 50/1::60/1), 
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si apoi continuă expansiunea în ejector (pentru 

asigurarea propu'sisi). 

Pin compresor, transformarea ds stare a aerului 

fiind aproximativ adiabatică, relaţia dintre cres- 

terea presiunii Ap și creşterea temperaturii AT e 
AT Ap 


n-i 
(1+7) pi 
unda n = x =1,4(xfiindcosficisntul lui Poisson), 
T si p sunt temparatura absolută si presiunea 
aerului la intrarea in compresor; in agrsgatul 
turbocompresor însă, căderea de tempsratură a 
gazelor de ardere e 
AT, = AT, + AT y 

unde AT,=AT/mn, e căderea ds temperatură 
care corespunda lucrului mecanic necesar pentru 
comprimarea aerului (n, fiind randamentul agre- 
gatului turbocompresor), AT, e căderea də tem- 
pzratură care corespunde formării vinei da eva- 
cuare. Raportul optim de compresiune e (de 
obicsiu, 8=3,5::5), care asigură vitasa maximă 
a gazelor de ardars, dapinda mult da randa- 
mentul compresorului; da exemplu, pentru 
T,=1150º (tempsratura gazelor în camara d> 
ardere) si T=288º (temperatura aerului la in- 
trarea in compresor), la sol 84y=3, dacă n,=0,5, și 
8=5 dacă n,=0,7. 

Tractiunsa turboreactorului, considarând că 
masa vinei de azr care intră prin difuzor e apro- 
ximativ egală cu masa vinsi de gazs care iese 
prin ejector, ss evaluează aproximativ cu formula 


=1+ 


Ga 
R= k'a (v, Ta v), 


in care G, e greutatea asrului care trece prin 


reactor intr'o secundă, g e accelerația gravitației, 
v, e vitesa da ieșire din ejector (v, = 500 m/s), 


v e vitasa aerului în reactor; da exəmplu, pen- 


a Sa N DS 2, 
K L za 


a 
0 2 6 8. WH(km) 
Curba Teo/TeH in functiune de altitudine. 
Teo ŞI Ten temperaturile gazelor la ieșirea din ejector, la sol 
si la altitudinea H; r; = pe/p) raportul dintre presiunea la 
leșirea și la intrarea aerului în-compresor, care are valorile 
n=3, n=4, n=5. 


tru consumul ds 1 kg/s asr, tracțiunea e de 
cca 50 kg, dacă v, = 500 m/s si v = 0, Trac- 


țiunea variază cu vitesa v și cu altitudinea, vi- 
tesa da ieșire din efuzor fiind 
v, m 40 V AT. 

Când vitesa de sbor se mărește, presiunea 
dinamică py a aerului crește, dar compresorul — 
la turație constantă — nu poate mentins raportul 
baba (care des- 
crește), daoarece 
aerul se încăzleș- 
te prin frânare, 
daşi palby creşte u 
(Py fiind presiu- 
nea atmosfericăla — ; 
altitudinsa A); da- 
că altitudinsa de 
sbor se măraște, 


raportulp,/pycré- O a 04 06 08 10m 
ste (chiar dacă nu- Curba T (e)/Te în funcțiune de numă- 
rul M. 


mărul M e con- 
stant), deoarece 
asrul se răcește. 
La regimul static al 
reactorului (v=0), 
raportul p,/py de- 
pind de altitudi- 
ne, iar la fiecare 
altitudine H variază cu numărul M, Fig. XVIII 
reprezintă curba 


Ti = Pe 
Tou p 
în care T', si Tomy sunt temperaturile gazelor la 


ieşirea din ejector, la sol și la altitudinsa H, iar 
Pe e presiunea aerului la issirea din compresor; 


fig. XIX reprezintă curba dată ds ecuația 


T(e)/Te) raportul dintre temperaturile 

gazelor la ieșirea din ejector, în re- 

gim static și dinamic; M) numărul lui 

Mach; r; =Pc/p) raportul dintre pre- 

siunile aerului la ieșirea și la Intrarea 

În compresor, care are valorile 
n=3, y=4,1; =5. 


, M), 


T P 
FO apie. 
(3 


T, 
în care Tr, e temperatura gazelor la ieșirea ` 
din ejector, la regimul static al reactorului. 

Consumul de combustibil, necasar pentru în- 
că'zirea asrului, depinde de dabitul de masă da aar 
Gar de tempsratura asrului la intrarea în camara 
de combustie si da tempsratura de ardere T,, 
Astfel, consumul de combustibil B se calculează 
din relaţia: 

qAT, Ga 

a (tals) 

in care 40,25 (kcal/kg) e cantitatsa de căl- 
dură necesa 8 pentrua ridica tempsratura 3 1 kg aer 
cu 1º, AT, e creștarea da temperatură ob- 
ținută prin ardarea combustibilului (în genaral, 
ia regimul static de funcţionare a reactorului se 
ia AT, = 700”), G, (kg/s) e dsbitul da masă de 
aer, iar H; e puterea calorifică inferioară a com- 
bustibilului (de ex. pentru benzină, H;% 10 000 


kcal/kg). Dsbitul de masă de aer depinda ds mă- 
rimea tracțiunii, adică 

gR, 

e) 

unde R, si Ve sunt tracțiunea și vitesa ds ieșire 


a gazelor ds ardsre, la regimul static al reac- 
torului (= 0). Consumul specific orar de com- 


bustibil b e 
3600 B 
b = TRIER 
(unde R e tracțiunea), care se micșorează când 
vitesa da iesira a gazalor crește, cesa ce re- 
clamă mărirea randamentului compresorului. La 
sol, raportul dintre tracțiunea în regim dinamic 
și în regim static fiind 


' 


Li 


Ry Ys MÒ) 
(Yaşi Ys sunt densitètile aerului în regim dinamic 
și în regim static), raportul dintre consumul spe- 
cific orar în regim dinamic şi în regim static e 
caza „ră ( a) 
bo) VU ke AT, 
care creşte împreună cu vitesa de sbor (v. fig. XX), 
deoarece trebue încălzită o cantitate mai mare 


Curbura bo /b(a), în funcțiune de vitesa de sbor. 
bo) și blo) consumurile specifice în regim dinamic gi static; 
v) vitesa de sbor, 


de asr. Variația consumului specific orar în func- 
tiuns de altitudine, în regim dinamic, e dată de 
relaţia 

b=b, (1 — 0,013 H), 
în care H (km) e altitudinea. 

În serviciu e nacasar să se mențină o turație 
constantă a agragatului turbocomprssor, reglarea 
turafisi fiind obținută cu un regulator automat, 
care acționsază asupra alimentării cu combustibil. 
La turboreactor, turatia se variază prin adaptarsa 
puterii la sarcină, pe când la grupul motopro- 
pul:or se variază unghiul de incidenţă al palelor 
elicei. Alimantarsa cu combustibil e comandată 
de pilot, prin acţionarea unsi valve, cu ajutorul 
manet3i de combustibil; deci, unsi poziții date 
a manstei de combustibil îi corespunde o tu- 
rafie anumită, care e menținută constantă prin 
regulatorul automat de turație. Acest regulator 
provoacă alimentarea cu un suplament de com- 
bustibil, până când turafia ajunge la valoarea 
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corespunzătoare poziţiei manetei də combustibil; 
ad'că până când se obțin regimul intenționat 
(cu cât turafia e mai joasă dacât cea a rag mului 
intenționat, cu atât suplemsntul de combustibil e 
mai mars). Dacă, prin mărirea incidantalã a sar- 
cinii (de ex. în urma gripării unor rulmenţi), 
turafia se micșorează, alimentarea automată cu 
carburant poate spori atât də mult, încât tem- 
peratura să depăşească limitele admisibile (ceea 
ce provoacă deteriorări, deoarece turafia nu 
crește instantaneu); de asemenea, dacă se în- 
csarcă o accelerare bruscă, regulatorul automat 
de turație începe să alimenteze reactorul cu 
cantitáfi sporite da combustibil, ceea ce provoacă 
supraincálziri (si, eventual, deteriorări). 

Pentru reglarsa dozajului combustibil-aer in 
funcţiune de instimea de sbor, se folosește re- 
gulatorul de altitud ne, care e comandat de un 
barometru aneroid. Cu cât altitudinea creşte, cu 
atât dozajul trebu să fie redus (deoarece debitul 
de masă da aer descrește mult), pantru ca tempe- 
ratura să nu depășească limitale admisibile pentru 
turbina cu gaze, 

Secțiunea ds ieșire a ejectorului se reglează, 
uneori, automat sau manual, după regimul reac- 
torului (regimul de demarare, decolare, sbor la 
altitudine maximă). La reactoarele cu compre- 
soare axiale, reglarea ejsctorului e necesară 
pentru menf'nerea debitului de volum de asr; când 
acest dabit e constant, vitesa constantă a aerului 
face ca palatele să aibă — la turație variabilă 
— un unghiu ds atac corespunzător randamentului 
maxim, Prin teducerea secţiunii de ieșire a ejec- 
torului, da exemplu cu un con de reglaj, vitesa 
gazelor de ardare e mărită, dar intervin rezis- 
tenfe aerodinamice suplementare; deoarece com- 
presorul nu poate depèsi presiunsa nominală, 
rezultă o micsorare a turațiai. Regulatorul de 
turație asigură alimentarea unui suplement de 
combustib'l, care produce mărirea vitessid= jes're 
a gazelor de ardere și menținerea turatisi. La 
damarare, secțiunea ejectorului trebue să fie 
maximă, pentru a evita crașterile excesive de 
temperatură și pentru a micșora rezistentels aero- 
dinamice interne, ceea ce asigură scurtarea 
timpulu' necesar pentru atingerea turatiei ds regim. 

Tractiunsa unui turboreactor crește cu vitesa, 
dar această crestere trebus să fie încetinită 
după ce se atinge o anumită vitesă, pentru ca 
temperatura camerei de combustie să nu depă- 
șească limita admisibilă. Astfel, la vitesa de sbor la 
care temperatura de ardere e de cca 150º, trebue 
să se întrerupă alimentarea cu combustibil; nu- 
mărul M, la care se întrerupe alimentarea cu 


combustibil se determină din relaţia 
2 


M; pè 
T+ tare = 11500, 


in care primul termen reprezintă temperatura ob- 
ținută prin frânarea asrului în difuzorul reactorului, 
iar al doilea termen reprezintă cre;terea de tem- 
peratură datorită comprimării aerului în compresor 
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(da ex., dacă se ia T=288º si AT, = 160º, 
atunci M; = 3,5). 

Când se oprește alimentarea cu combustibil, 
tracțiunea e nulă, dsoarece reactorul și compre- 
sorul nu funcţionzază, dar aerul care treca prin 
reactor e frânat; numărul M corespunzător trac- 
țiunii nule e 0,6-0,7 M;, dacă M; e obținut 
printr'un calcul în care se consideră compresorul 
în funcţiune. În general, folosirea turboreactorului 
la M > 2 nu mai e rațională (ridicarea temperaturii 
camerei de combustie la 1300:+1500” permite o 
extindere nsinsemnat8 a zonei de funcționare); la 
regim supsrsonic se comportă mai bine statoreac- 
toarele cu flux dirsct, cari pot asigura sborul la 
vitese corespunzătoare numărului M=1,53,5, 
și rachetele cu combustibil lichid, cari functio- 
nează la vitese și mai mari. 

Se deosebesc turboreactoare cu flux unic (tur- 
boreactoare obișnuite), străbătute de un curent 
de fluid motor, si turboreactoare cu flux dublu 
(v. fig. XXI), străbătute de un curent de fluid 
motor si de 
un curent suple- 
mentar de aer, 
Curentul de fluid 
motor e constituit 
din gazele de ar- 
dere, produse prin 
arderea combusti- 
biluluiin aerul com- 
burant (in camera 
de combustis); la flux dublu, 
unele reactoare, 1) difuzor; 2) cameră de com- 
aerul comburant bustie; 3) ejector; 4) turbină cu 
e ramificat intr'o g7ze; 5) compresor; 6) ventilator; 
vână de aer prin- 7) curent principal de aer; 8) cu- 
cipală, căreia i se rent suplementar de aer. 
datorește cea mai mare parte din procesul ar- 
derii, si dintr'o vână de aer secundară, care 
produce o turbionare a amestecului combustibil- 
aer (intrând în camera ds combustie, d3 obiceiu, 
prin orificii tangentiale) și care provoacă răcirea 
pereţilor camerei de combustie (circulând în jurul 
acesteia). La turboreactoarele cu flux dublu, cu- 
rentul suplementar de aer (în gensral, exterior 
curentului de flu'dactiv — și coaxial cu acesta), care 
iese din reactor printr'un orificiu concentric cu 
cel al orificiului pentru fluidul motor, serveşte 
la mărirea efect lui de reacțiune și la amor- 
tisarea sgomotului produs de reactor; acest 
curent suplementar e obținut cu ajutorul unu' 
ventilator de joasă presiune, antranat de aceiași 
turbină sau de o a doua turbină cu gaze, prin 
care trec gazele de ardere după ieșirea din 
turbina turbocompresorului. 

Turboreactorul cu flux unic permite realizarea 
unei forțe mari de tracţiune la vitese sonice sau 
aproape sonice, și are dimensiuni și greutate 
specifică convenabile. Turboreactorul cu flux dublu 
realizează o forță de tracțiune mai mică decât 
cea a turboreactorului okișnuit care ar avea 
aceeași suprafaţă frontală maximă, iar consumul 


Schema turboreactorului cu 


specific de combustibil e mai mic decât al acestuia 
(până la o anum'tã vitesă da sbor). La vitess ds 
sbor mici si mijlocii, caracteristicale turboreacto- 
rului cu flux dublu sunt cuprinse între cele ale tur- 
bopropulsorului și ale turboreactorului obișnuit, 
dar avantajele acestui reactor sunt neglijabile 
dincolo de o anumită vitesă ds sbor; din această 
cauză, el este folosit mai puţin. 

Studiul și construcția turboreactoarelor au cunos- 
cut o mare desvoltare în tehnica aviației. Încă 
din anul 1909, inginerul rus N. Gherasimov a 
conceput un aeroreactor cu turbocompresor. 


1. Motoreactor. Reactor la care gazele sunt 
produse prin arderea combustibilu'ui intr'un motor 
cu piston, in cilindrii căruia gaze'e expandează 
numai cât e necesar ca să producă lucrul meca- 
nic consumat la compresiune, în frecări, la antre- 
narea compresorului de supraalimentare, etc. 
Gazele de ardere ies din reactor printr'un ejec- 
tor, astfel încât să se rea'izaza efectul de reac- 
fiune. Desavantajele acestui reactor sunt: randa- 
ment de propulsie mic, din cauza cantității mici 
de asr absorbite în motor; nu elimină complicatia 
construcției motorului cu piston; evacuarea gaze- 
lor calds (la temperaturi inaite) din cilindru soli- 
cită termic ejsctorul, 

În tehnica avialisi, motoreactorul a constituit 
trecerea dela propulsia cu elice la propulsia prin 
reacţie, folosind motorul cu piston. Primul care 
a conceput un reactor cu motor cu piston, încă 
din anul 1911, a fost inginerul rus A. Gorohov. 

2. Turbopropulsor. Agregat folosit pentru pro- 
pulsie, realizată atât printr'un propulsor (elice) 
antrenat ds o turbină cu gaza, cât si prin reac- 
țune. Turbopropu'sorul e constituit din următoa- 
rele părți (v. fig. XXII): camera de combustie, 


Schema unui turbopropulsor. 
1) difuzor; 2) cameră de combustie; 2. ejector; 4) turbină 


cu gaze pentru antrerarea elicei; 5) turbină cu gaz- pentru 
compresor; 6) compresor; 7) elice; 8) intrarea combusti- 
bilului. 


turbina de antrenare a elicsi, elice (cu pas re- 
glabil), grupul turbocompresor, reductorul de 
turație, preincălzitorul de asr (numit radiator). 
Aerul intră printr'un difuzor și trece în compre- 
sor (care poate fi axial, radial sau comkinat), după 
care parcurge, de obiceiu, un preincálzitor; aerul 
preîncălzit ajunge în camera de combustie, fie ca 
aer primar, fie ca aer secundar (care pătrunde prin 
orificii tang2ntiale, formând vârtejuri). Camera de 
combustie are pereți dubli, printre cari circulă aerul 
secundar, care o răcește și care apoi pătrunde în 
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rea dinainte de abatere. V, si sub Readucere 
in reglare. 


3. ~ isodrom [ynpyraa oóparHas CBABb; 
dispositif isodroms d'asservissement; nachgiebiga 
Rückführung; isodrome returning; ruga'mas vistza- 
vezetés]. Tehn.: Readucător cu ajutorul căruia 
mărimea reglată e readusă la valoarea inițială, 
după restabiliea regimului uniform de serviciu, 
astfel încât se asigură reglarea isodromă a siste- 
mului tehnic considerat. 


În general, un readucător mecanic e format din- 
tr'un sistem de amortisare cu roți de frictiune sau 
cu resort și amortisor hidraulic, care se montează 
intre regulator si intre servomotorul (hidraulic) 
de antrenare a servoelementului, — La readucă- 
torul cu roți de frictiune (v. fig.), odată cu pisto- 
nul servomotorului (6), se ridică discul de fric- 
fiune (4), care începe să se rotească, deoarece. 


camera de combustie prin orificii (in general, 
tangentiale) practicata in zona finală a acesteia. 
Comtust'bilul (da ex. cerezina, care e in prea- 
labil încălzită, pentru fluidificare), se injectează 
si, după ce e aprins iniţial cu o scânteie, arde 
continuu. Gazele expandează, pe rând, în turbina 
g:vpului turbocompresor si în turbina care antre- 
nsază elicea; cea mai mare parte din gazele de 
ardere trece prin ejectorul de reacțiune, iar o 
mică fracțiune intră în preincălzitorul de aer (ra- 
diator). Propulsorul (elicea) e antrenat de turkinã 
printr'un arkore, cu intercalarea unui reductor (de 
ex. reductor planetar). 

Turkopropu'sorul a reprezentat un mare progres 
în tehnica aviației, deoarece a permis înlocuirez 
motorului cu piston printr'o turbină cu gaze, men- 
ținând și propulsia prin elice. Sin. Reactopropulsor. 

M. Nico schi a propus, în 1914, prima schemă 
de construcţie a unui turkopropulsor; V. |. Baza- 
rov a propus, în 1923, o schemă de turbopro- 
pulsor la care aerul trece din difuzor intr'un 
compresor centrifug, iar produsele arderii se 
amestecă cuun flux de aer suplementar, pentru ca 
gazele să intre în turbină cu o temperatură redusă 


1. Readucător [o6parHas CBA3b; dispositif 
d'asservissement; Rückführung; returning; vissza- 
vezetés]. Mș.: Dispozitiv folosit în tehnica reglării 
automate indirecte, cu ajutorul căruia mărimea re- 
glată este readusă h 
la valoarea inițială 
sau lao valoare di- 
ferită de aceasta, 
după restabilirea 
unei noi stări sta- 
tionare. Readucă- 
toarele pot fi alo- 
drome sau iso- 


drome. 
+. av. alodroi Readucător isodrom, cu roți de frictiune. 
[mecrkan o6par-| 1 )regulator; 2) angrenaj conic; 3), 4) disc de frictiune; 5) tijă 


filetatá, reglabilă; 6) pistonul servomotorului; 7) tijă de 
comandă a distribuitorului; 8) distribuitor hidraulic; 9) intrarea 
uleiului sub presiune; 10) pârghie de comandă. 


Has CBA3b; dis- q 
positif allodrome 
d'asservissament ; 
starre  Ruckfuh- 
rung; allodrome 
returning; merev 
visszavezetés]:Re- 
aducător cu ajuto- 
rul căruia mărimea 
reglată e adusălao 
va'oare diferită de 
cea inifialá, după 
restabilirea noii 


contactul cu discul (3) devine excentric, si el are 
o suspensie care-i permite rotirea în jurul axei 
sale verticale; totodată, mansonul discului se insuru- 
bează pe tija filetată a pistonului (6), asifal încât 
punctul (a) coboară și turafia revine la cea inițială 
(dela începutul reglárii). La turație constantă, 
discul (4) e în contact cu centrul discului (3) și 
deci nu se roteşte, deși discul (3) are o mișcare de 
rotație provocată de angrenajul cu roți conice 
în legătură cu tija regulatorului. — La readucă- 
torul cu resort și cu amortisor hidraulic, readu- 
cerea punctului (a) în poziţia iniţială se realizează 
printr'un sistem format dintr'un resort elicoidal gi 
un amortisor hidraulic (v. fig.). Readucătorul e 
constituit din următoarele părți: resortul elicoidal 
amortisor hidraulic (cilindrul cu uleiu), piston, 
supapa de laminare, care leagă între ele cele două 
zone ale cilindrului despărțite prin piston. Odată 
cu pistonul servomotorului (11) se ridică cilindrul. 


Readucător alodrom. 
a 1 1) regulator; 2) pârghie de coman- 
stări  staționa-e, dă; 3) tijă de comandă a distribuito- 
astfel încât se ob- rului; 4) intrarea uleiului sub presiune; 


n 5) distribuitor hidraulic; 6) sistem 
ține reglarea alo- (roată) ce corectare; 7) tijé de co- 
dromã (rigidã) a mandã a servomotcrului; 8) manşon 
sistemului tehnic mobil; 9) servomctcr; 10) organ de 


considerat (v.fig.). 3 

Uneori, readucătorul alodrom e combinatcu un 
sistem de corectare, prin care valoarea mărimii 
reglate e readusă, în general manual, la valoa- 
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amortisorului (7), care impinge prin intermediul 
unui lichid (de obiceiu uleiu) pistonul (8) — si 
astfel se comprimè resortul elicoidal; in acest fel, 
punctul de articu- 
latie (a) se ridică, 
iar punctul (c) co- 
boară si sertărașul 
de distribuție al 
servomotorului re- 
vine in poziția sa 
mijlocie. Punctul 
de articulaţie își 
reia poziția inițială 
prin destinderea 
resortului — elico- 
idal, când cilindrul 
de amortisare nu 
mai este împins 
in sus. 

1. Readucere 
[BosspamenHe; 
asservissement; 
Riickfiihrung; re- 
turning; visszave- 
zetés).Tehn.: Ope- 
rațiune au ansam- 
blu de operaţiuni 
prin cari un sistem 
tehnic sau fizico- 


Readucător isodrom cu resort 
$i amortisor hidraulic, 
dede 4 1) regulator; 2) pârghie de comandă; 
chimicrevine,total 3) tij de comandă a distribuitorului 
sau în parte, la hidraulic; 4) intrarea uleiului sub pre- 


Pt e: +.+ Siune; 5) distribuitor hid aulic; 6) re- 
condit unile y TE sort eliccidal; 7) amortisor has 
tiale, dela cari s'a 8) piston; 9) supapă de laminare; 
abătut sau pe cari 10) manşon mobil; 11) servomotor 
la-a părăsit (hidraulic); 12 organ de reglare. 


2. Readucere în reglare [OGpaTHaA CBA3b 
B peryjnHpoBaHHe; asservissement dans le ré- 
glags; Rückführung in der Regelung; returning 
in the regulat'on; visszavezetés a szabályozásban]. 
Ms.: Introducerea valorii servomărimii, respectiv 
a poziție; servoslementului, în intervalul de re- 
glare, pentru a s3 obține o stabilizare (amorti- 
sare) a regulatoarelor indirecte. În readucerea 
rigidă, fiecărei valori a servomărimii, respectiv 
fiecărei poziţii a servoelementului, îi corespunde 
o anumită valoare de consemn a mărimii reglate, 
astfel încât se reglează cu un grad de neunifor- 
mitate constant. În readucerea plastică, există un 
organ cu proprietăți asemănătoare plasticitètii, 
care modifică, în cursul reglării, gradul de neuni- 
formitate, anulandu-l total sau parţial la sfârșitul 
reglării. Prin readucere se poate obține o reglare 
isodromă, adică revenirea la valoarea inițială a 
mărimii reglate. 


Revenirea mărimii reglate (de ex. aturatiei, a 
presiunii nivelului, etc.) la valoarea dinainte de 
abatere, în reglarea isodromă, sau la o valoare 
puțin diferită de aceasta, în reglar-a alodromă, 
se face după restabilirea noului regim staționar 
care urmează după reglare (de ex. după resta- 
bi.irea egalităţii dintre sarcină și puterea debitatè 
de o mașină de forță). 


Readucătorulisodrom mecanic, folosit în reglarea 
isodromă, e un sistem de amortisare, cu ajutorul 
căruia se obține, de fapt, o reglare statică, com- 
binată cu una astatică, — Da exemplu, la o 
reglare a nivelului unui lichid, când consumul de 
lichid crește, nivelul din vasul (5) scade gi, datorită 
caracterului static al regulatorului (2), egalitatea 
dintre debit și consum 
se restabilește la un 
nivel mai jos; dato- 
rită caracterului asta- 
tic al regulatorului (3), 
afluxul de fluid con- 
tinuă să crească si, 
totodată, poate să 
crească și nivelul din 
vasul (5), ceea ce pro- 
voacă o acțiune anta- 
gonistă, până când se 
revine la nivelul ini- 
tial (v. fig.). Prin ca- 
racterul astatic al re- 
gulatorului (3), debitul 
poats creste oricat si 
echilibrul nu se re- Reglare de nivel cu readucere 
stabilește până când isodromă, 
nivelul nu revine la 1) corductá de aducfie; 2) regu- 
valoarea inițială; dar later static; 3) regulator astatic; 
prin caracterul static 4) vas interme-lar; 5) vas de 
al regulatorului (2), alimentare, 
odată cu creșterea ni- 
velului, se micșorează debitul, adică se obţine un 
efect contrar celui astatic. 

La reglarea alodromă nu se poate obține re- 
aducerea la valoarea dinainte de abatere a mărimii 
reglate, decât 
cu ajutorul u- 
nui sistem de 
corectare. — 
De exemplu, 
la reglarea de 
nivel, consu- 
mul de fluid 
crescând, ni- 
velul scade si 
egalitataa din- 
tre debit si 
consum se re- Reglare de rivel cu readucare alodromă. 
stabilesta laun 1) conductă de aductie; 2) organ de 
nivel mai jos. reglare; 3) plutitor; 4) vas de alimentare; 
Miscarea plu- Ah) diferenfa de nivel, 
titorului (3), 
care coboară urmărind modif'cárile nivelului din 
vasul (4), se transmite (printr'un sistem de pârghii) 
organului de reglare (2) care se deschide şi 
provoacă mărirea afluxului de lichid spre vasul (4); 
afluxul se egalează cu consumul când nivelul 
scade intr'o anumită măsură, Astfel, la creșterea 
consumului de lichid, sistemul reglat ajunge în 
echilibru la un nivel mai jos(cu Ah), iar la micșorarea 
consumului de lichid, la un nivel mai înalt; se 
poate reveni la nivelul inițial numai cu ajutorul 
unei corectári manuale a poziției articulaţiilor lan- 


tului cinematic al regulatorului (v. fig.). Valoarea 
mărimii reglate, după procesul de reglare alo- 
dromă, se obține după un timp mai lung sau 
mai scurt, după cum reglarea e oscilatorie, sau 
cu aservire, 


Readucerea în reglare e necesară pentru a 
menține aproximativ constantă va'oarea mărimii 
reglate, deoarece la reglarea fără readucere, 
restabilirea unui serviciu se efectuează la o va- 
loare diferită a acestei mărimi; astfel, prin readu- 
cere se micșorează gradul de neuniformitate al 
reg'ării si, deci, readucerea auțomată ('eglare 
isodromă) se folosește la reglarea mașinilor și 
a instalaţiilor la cari se cere menținerea cât mai 
constantă a mărimilor reglate. 


1. Readucerea la echer a joantelor [peryanpo- 
BaHHe penbCOBbIX CTbIKOB; action de ramener 
les joints à I'équerre; Zuriickbringen der Stôhe; 
bringing back the joints; sinillesztési szabályozás). 
C. f.: Operaţiunea de readucere a joantelor fire- 
lor căii în poziția relativă reglementară, verifi- 
carea făcându-se cu un echer așezat cu o latură 
pe un fir al căii. 


e. Reagent [peareHr; réactif; Reagens; re- 
agent; reagens]. V. sub Reactiv pentru flotafie, 
3. Real, număr ~. V. Număr real, 


4. Real, punct ~ [mnekcteBATCJIbHaA TOUKA; 
point réel; reeller Punkt; real point; reâlis pont]. 
Opt.: Punctul A, obținut prin întretăierea razelor 
unui fascicul luminos care a traversat un sistem 
optic. Dacă aceste raze provin dela un acelaşi 
punct luminos P, A e imaginea reală a punctului P. 
Imaginea reală a unui obiect se obține con- 
siruind imaginile reale ale diferitelor puncte ale 
obiectului. 


s. Reală, imagine ~ [neficregantenbuoe H30- 
Gpaxtenue; image réelle; reelles Bild; real image; 
réalis kép]. V. sub Real, punct ~. 


o. Realgar [peajbrap; réalgar; Realgar, Rau- 
schrot; realgar; realgár]. Mineral.: As, Sa. Sulfură 
de arsen naturală, care cristalizează in sistemul 
monoclinic, sau se prezintă compact, în cruste 
și în pulbere, Are duritatea 1-::1,5; gr. sp. 3,3:::3,6, 
coloarea roșie și urma portocalie. E translucid, 
uneori chiar transparent. Se alterează la lumină, 
dând auripigment, Se găsește în fumarole, împre- 
ună cu auripigment și stibină, în minerale arseni- 
fere de argint și plumb. E un minereu de arsen, 
Realgarul mai e întrebuințat drept colorant, în 
tăbăcărie ca depilator, in industria sticlei, etc. 


7. Realimentare (nomavua Bo BpemA pa6orbi; 
réalimentation; Wiederspeisung; refeeding; újra- 
táplálás). Tehn.: Alimentarea cu combustibil, apă, 
eic., a unui vehicul (de ex. avion, locomotivă), 
în timpul serviciului, când acesta trebue să func- 
ționeze o perioadă de timp mai lungă decât ar 
permite alimentarea lui inițială. — Exemple: 

Realimentarea cu combustibil a unui avion în 
timpul sborului, când el trebue să parcurgă, fără 
escală, o distanță mai mare decât raza sa de 
acțiune (v.). Realimentarea se face de către un 
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| alt avion (avion-tanc), în condițiuni asemănătoare 


cu alimentarea avioanelor grele si cu rază mare 
de acţiune, cari trebue să decoleze cu încărcătură 
mică de combustibil și să-și completeze plinul 
de combustibil în skor. Pentru efectuarea reali- 
mentării, ambele avioane sboară cu vitesă egală 


Realimentarea cu combustibil a unui avion, în timpul sborului, 

1) prinderea cablului lansat de avionul alimentat; 11) alimen- 

tarea în timpul sborului; 1) avion-tanc; 2) avion alimentat; 

3) poziția cablului ușor, la lansare; 4) greutate de lansare; 

5) cablu gros; 6) cablu de prindere, cu cârlig; 7) tub de 
alimentare, 


şi distanfate în înălțime și lateral (v. fig. 1). 
Avionul-tanc lansează un cablu echipat cu un 
cârlig, care prinde un alt cablu ușor, cu o greu- 
tate la capăt, la sat în calea acestuia (cu ajutorul 
unui dispozitiv de proiectare) de avionul care 
urmează să fie alimentat, și legat de un cablu mai 
gros. Avionul-tanc trage cu cârligul cablul ușor 
si pe cel gros, leagă capătul acestuia cu tubul 
de alimentare (cuplat la rezervorul de alimentare 
(v. fig. 11), iar apoi avionul de alimentat aduce 
inapoi cablul și prinde tubul de alimentare, printr'un 
dispozitiv automat de cuplare etanşă, cu rezer- 
vorul său, Realimentarea în sbor trebue asigurată 
contra incendiilor provocate de descărcări elec- 
trice; înainte de scurgerea combustibilului se 
egalează potențialul celor două avioane printr'un 
lanț metalic, iar lângă tubul de alimentare e 
plasată o baterie specială de extinctoare. i 
Realimentarea cu apă a locomotivelor, în timpul 
mersului, când ele trebue să parcurgă, fără oprire, 
distanțe mai mari decât e posibil cu rezerva de 
apă din tender. Realimentarea se face cu ajutorul 


; 5 J 
Realimentarea cu apă a locomotivei în timpul mersului, 
1) rezervor de apă pe tender; 2) tub de alimentare, articulat; 
3) cupă; 4) pârghie de comandă; 5) canal de apă. 


unui dispozitiv montat pe tender, compus dintr'un 
tub articulat și înzestrat la capăt cuo cupă; dis- 
pozitivul poate fi manipulat de mecanicul loco- 
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motivei, în timpul mersului, făcându-l să coboare 
intr'un canal cu apă, lung de 500:::800 m si 
dispus paralel cu calea (v. fig.). Datorită vi- 
tesei locomctivei (care trskue să fie de minimum 
3 +40 km/h), apa intră cu presiune în tub, 
ajungând astfel în rezervor; debitul de apă de- 
pinde de vitasa și de secțiunea tubului, 

Realimentarea cu asr comprimat a conductei 
generale de frână automată a trenurilor, după 
efectuarea unei depresiuni din conducta generală, 
pentru efectuarea frânării. Conducta generală e 
realimentată din rezervorul principal, la presiunea 
de regim, prin intermediul robinetului mecani- 
cului (v.) și al regulatorului de presiune (v.) al 
conductei generale. 


1. Realiniere [nepeBrinpamnenne; réaligne- 
ment; Wiederausrichten; realinement; behango- 
las]. Radio: Procedeu folosit în radiotehnică, prin 
care se variază capacitățile, respectiv inductivită- 
file filtrelor de medie frecvență din radiorecep- 
toare, pentru a readuce frecvența de rezonanţă 
a filtrelor la frecvenţa inițială, prescrisá de con- 
structor. Pentru aceasta, se leagă în derivație cu 
bornele de ieșire ale receptorului (difuzor sau 
receptor telefonic) un wattmetru de ieșire, iar 
cu ajutorul .unui generator de semnale standard, 
acordat pe frecvența prescrisă și modulat în am- 
plitudine cu frecvenţă joasă, se atacă grila de 
comandă a ultimului tub amplificator de medie 
frecvenţă, reglându-se circuitele filtrului până la 
obţinerea unui semnal maxim la ieșire. După ce 
s'a terminat réalinierea ultimului filtru, se trece 
la realinierea penultimului, etc., până se termină 
toate etajele de medie frecvenţă. Realinierea e 
necesară numai când acordul circuitelor a suferit 
variații în timp, din cauza modificării constantelor 
circuitelor (solicitări mecanice, umezeală, îmbă- 
tranirea materialelor, etc.). 

2. Realizant |peaJr3anr; réalisant; Realisierer; 
realizer; realizal6]. Mat.: Expresiunea b?—4 ac, de 
semnul căreia depinde natura rădăcinilor unei 
ecuații de gradul al doilea: 


a?+bx+c=0 


si care intervine in formula 


— bi Vb: — 4ac 
2a 


care dă rădăcinile acestei ecuații. Sin. (parţial) 
Discriminant. 

s. Reambulare generală [oGmuii mepecmorp; 
revision generale; Generalrev sion; general rev- 
sion; általános felülvizsgálat]. V. sub Reambularea 
lucrărilor cadastrale. 

4. ~ parțială [uacrnunblă nepecmoTp; ré- 
vision partielle; partielle Revision; partial revision; 
részleges felülvizsgálat]. V. sub Reambularea 
lucrărilor cadastrale. 

5. Reambularea lucrărilor cadastrale [nepec- 
MOTP KaJlacTpoBbix pa6or; revision des tra- 
vaux de cadastre; Revision der Katasterarbeiten; 
cadastral revision; katasztermunkélatok felülvizs- 
galata]. Cad.: Totalitatea operațiunilor tehnice efec- 


21,2 = 


tuate pe teritorii cadastrale și cari au drept scop 
aduce ea la curent a lucrărilor de măsurătoare 
cadastral. Reambularea cadastrală poate fi: Ream- 
bula-e generală, când lucrările de revizure se 
extind asup a întregului tar'toriu cadastral; ream= 
bulare parţială, când lucrăr la de rev'zu're se 
efactuează asupra unui număr restrânse de par- 
cele. 

e. Reavăn [BnaikHas nousa; humide; feucht; 
moist, wet; nedves]. Agr.: Caltatea unui sol de 
a avea un grad de umiditate la care lucrărle de 
cultură se execută în cele mai bune condițiuni 
și cu un consum de energie cât mai mic, Această 
stare reprezintă un grad în scara de umiditate 
a solului: uscat, reavăn, jilav, umed și ud, 

7. Reazem [onopa; appui, support; Stiize; 
support; támasz, tam, támasztó]. 1. Rez. mat, 
Stat.: Partea unui sistem tehnic prin care se face 
legătura între două solide sau între un solid și 
un lichid. Un reazem e caracterizat prin restric- 
tiunile (v.) pe cari le impune deplasărilor linsare 
și rotirilor în plan sau în spațiu, datorită cărora 
suprimă un număr corespunzător de grade de 
libertate, conform relaţiei 


re(6—r))—l, 


in care r e numărul de restrictiuni (egal cu nu- 
mărul de grade de libertate suprimate), r, e 


numărul de restrictiuni impuse de tipul dimen- 
sional al reazemului (r,= 0 pentru reazem spaţial, 


şi 7,= 3 pentru reazem plan), le numărul de grade 


de libertate permise de reazem. Astfel, se deo- 
sebesc reazeme în plan gi reazeme în spațiu; 
reazemele în plan sunt o schsmatizare a reaze- 
melor în spațiu, comodă pentru calculele statice, 
fiindcă în tehnică toate reazemele sunt reazeme 
în spațiu (spaţiale). 

s. Reazem în spațiu [onopa B npocrpancrBe; 
appui dans l'espace; Stútze im Raum; support in 
the space; térbeli témasz]: Reazem care impune 
restricțiuni la rotiri şi deplasări lineare în spațiu. 
Tipurile principale de reazeme în spat'u (v. fig. 
Reazeme în spațiu) sunt: reazemul simplu, reazemul 
fix (articulația), şi reazemul de incastrare. Se folo- 
sesc și reazeme cari provin din tipurile principale, 
prin suprimarea unora dintre restrictiuni, ca, de 
exemplu: reazemul de incastrare incompletă in 
spațiu, reazemul cilindric fix, reazemul cilindric 
mokil, reazemul dublu. — Sin. Reazem spațial. 

9. Reazem de incastrare [3armemnaronaa 
HCNONBHKHaA onopa; appui d'encastrement dans 
l'espac3; Einspannungsstiitze im Raum; enchasing 
support in the space; térbeli befogási támasz]: 
Legătură între două corpuri, (v. fig. |), care 
nu permite deplasări în nicio direcţie și rotiri în 
jurul niciunei axe. Supr'mã toate cele șase grade 
de libertate ale solidului rezemat, adică echiva- 
lează cu șase reazeme simple. Elementele ei geo- 
metrice nu determină nici direcția reacţiunii sau 
a momeniului de incastrare, nici mărimea acestora 
si nici punctul de aplicaţie al reacţiunii. Ele com- 
portă deci șase necunoscute scalare: proiecţiile 
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reacţiunii din incastrare pe trei axe necoplanare, 
si proiecţiila pe aceste axe ale momentului de 
incastrare. 
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Reazeme in spajfiu. 
l) reazem de incastrare; Il) reazem ds incastrare incompletă; 


JI) reazem cilindric fix; IV) reazem cilindric, mobil; V) rea- 
zem fix; VI) reazem dublu; VII) reazem simplu. 


1. Reazem de incastrare incompletă [3a- 
ujemIsionças JIHHeHHO NOABHHHaA onopa 
BnpocTpaHcTBE; appui d'ancastrement incomplet 
dans l'espace; unvollständige Einspannungsstúize 
im Raum; incomplet3 enchasing support in the 
space; térbeli nem taljes befogási támasz]: Reazem 
spațial de incastrare, cu o singură posibilitate de 
dep asare lineară (v. fig. Il). Suprimă cinci din- 
tre cela șase grade de libertate ale solidului 
incastrat. 


e. Reazem in pivot [crepikHesBaa onopa; ap- 
pui en pivot; Zapfenstútze; pivot support; csaptá- 
masz]: Reazem spaţial care permite pivotarea (ro- 
tirea) in jurul unei singure axe. Suprimã cinci 
dintre cele sase grade de libertate ale solidului 
rezemat. Sin. Crapodină. 


s. Reazem cilindric, fix [uHIHHApHyecKas 
HenoyBnikHas onopa; appui cylindrique fixe; 
fest> zylindiische Stütze; fixed cylindrical support; 
rögzitett hengeres támasz, álló hengeres támasz]: 
Reazem spațial care permite o singură rotafie in 
jurul unei axe oarecare (v. fig. Ill). Suprimă cinci 
dintre gradele de libertate ale solidului rezemat. 
Sin. Articulatie uniaxială, fixă. 


a. Reazem cilindric, mobil [uunnnapaue- 
CKaA JHHeÁHO NOABHXKHaA ONOPa; appui cylin- 
drique motil3; bewegliche zylindrische Stútze; 
mobile cylindrical support; mozgó hengeres 
támasz]: Reazem spatial care permite o singură de- 
plasare lineará și o singură rotaţie (v. fig. IV). 
Suprimă patru dintre gradele de libertate ale 
solidului rezemat. Sin. Reazem cilindric. 


s Reazem fix [mapoBaa nenonBuHaa 
onopa; articulation fixe dans |'espace; festes Gelenk 
im Raum; fixed joint in the space; térbeli 
csuklós tâmasz]: Reazem spatial care impiedecá 
toate deplasăriie, în orice direcție in spaţiu (v. 
fig. V.), dar permite rotiri în jurul unor axe 
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de orice direcţie în spațiu. Elementele geome- 
trice ala unei articulații în spaţiu determină 
numai punctul de aplicație al reacţiunii, si 
momentul de rzacțiune, cars e nul. — Se con- 
sideră, de obiceiu, ca necunoscuta, cele trei pro- 
iecţii ala reacţiunii pe trei axe necoplanare. Rea- 
zamul suprimă trei dintre cele șase grade de 
libertata ale solidului rezemat, și e deci echivalent 
cu trei reazeme simple în spaţiu. Poziţia fixă a 
unui co'p în spațiu nu se poata realiza însă cu 
două reazame fixe în spațiu, deși acestea — con- 
siderat2 independent — sunt echivalenta cu șase 
reazeme simple, deoarece corpul poate să se 
rotească în jurul unei axe care trece prin cele 
două articulații; poziţia lui fixă în spaţiu se poate 
realiza însă cu o articulație în spaţiu și cu trei 
reazeme simple necoplanare (neconcurente si 
neparalele). Sin. Articulafie triaxialã, f xš. 


o. Reazem dublu [unneino nogBHkHas 
mapoBaa onopa; appui double dans l'espace; 
doppelte Stútze im Raum; double support in the 
space; térbeli kettòs támasz]: Reazem spaţial 
care permite trai rotiri si o singură deplasare 
lineară (v. fig. VI). Suprimă două dntre cele 
șase grade de libertate ale solidului rezemat. 


7. .Reazem simplu[MI0CKO-nOJIBA:KRaA ma- 
poBaA onopa; appui simple dans l'espace; ein- 
fache Stütze im Raum; simple support in the 
space; egyszerű térbeli támasz]: Reazem spatial 
care impiedecã o singurá deplasare (v. fig. VII) 
si permite deci două deplasări lineare indepen- 
denta, într'un plan normal pe direcția reazemu- 
lui simplu, și trei rotiri in raport cu trei axe ne- 
coplanare. Elementele geometrice ale rzazemului 
simplu în spațiu determină punciul de aplicaţie 
si direcţia reacţiunii (normală pe faţa de sprijina 
reazemului), si momentul, care e nul. Ele com- 
portă deci o singură necunoscută scalară, și anume 
valoarea reacţiunii. Simbolul grafic al reazamu- 
lui simplu în spațiu e un singur pendul, care re- 
prezintă singura restrictiune impusă. Poziţia fixă in 
spaţiu a unui corp se poate realiza cu ajutorul 
a șase reazeme simple, dispuse astfel, încât să 
împiedece toate deplasările | neare și rotirile. 


s. Reazem în plan [onopa B NNOCKOCTH; appui 
dans le plan; Stütze in der Ebene; support in the 
plane; sikkeli támasz]: R`azem care impune re- 
strictiuni la rotiri si deplasári lineare in plan. 


Rezemare rigidă a unui corp in plan. 


l) cu o articulație uniaxială și cu un reazem simplu; I) cu 
trei reazeme simple, 


Tipurile principale de reazeme în plan (v. fig. Rea- 
zeme în plan) sunt: reazemul de incastrare, rea- 
zemul fix (articulaţie uniaxială) și reazemul simplu 


17 
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(reazemul mobil). Se folosește si un reazsm da- 
rivat din reazamul de incastrare, prin suprimarea 
uneia dintre restric uni — reazemul de incastrare 
incompletă, care permita deplasarea în lungul 
grinzii. — Sin. Reazem plan. 

1. Reazem de incastrare [3amemnenue B 
IJIOCKOCTH; appui d'encastrement dans le plan; 
Einspannungsstútze in der Eben3; enchasing sup- 
port in the plans; sikbeli befogási támasz]: Rea- 
zem în plan, care împiadecă orica deplasare line- 
ará in plan, in raport cu punctul de incastrare, 
şi orice rotire în jurul lui. (v.fig. l, V, IX si XIII). 

Elamentale g>ometrica ale unei incastrări nu 
detarminã valoarea şi nici direcția sau punctul 
de aplicație al reacţiunii. Ele comportă deci trei 
necunoscute scalare; e comod să se aleagă 
ca nscunoscute proiecţiile reacţiunii pe două ax2 
de coordonata și momentul də incastrare (mo- 
mentul de reacțiune), cu ajutorul căruia se deter- 
mină punctul de aplicație al reacţiunii. Incastrarea 
in plan suprimă toata cele trei grade de liber- 
tate în plan alə solidului rez>mat, și echivalează 
deci cu trei reazeme simple; se reprezintă sche- 
matic prin trei penduls neconcurente, sau printr'o 
grindă redusă la axul ei, incastrată într'un zid. 

e. Reazem de incastrare incompletă, [31- 
memisiomas JHHEÄHO NOAsHHaA ONOpA; 
appui d'encastrement incomp'at dans lə plan; 
unvollständige Einspannungsstiitze in der Ebens; 


incompl=ts enchasing support in the plans; sikbeli 
nam taljas bafogási támasz]: Raazem în plan care 
parmite daplasarea in direcţia axei unei bare 
incastrate, dar împiedacă rotirea (v. fig. II, VI, X 
și XIV). Se foloseşte, de exemplu, în cazul unei 
grinzi dublu incastrate, pentru a evita tensiunile 
datorite temperaturii. . 

3. Reazem fix [mapnupnaa onopa; articula- 
tion fixa dans le plan; festas Gelenk in der Ebene; 
fixed joint in the plane; sikbeli csuklós támasz]: 
Reazem in plan, care împiedscă deplasările in 
plan și permite numai rotirea în juru! punctului 
da rezemare (v. fig. III, VII, XI şi XV). Elemen- 
tele gsomstrice ale unui reazem fix, in plan, de- 
termină punctul de aplicaţie al reacţiunii, care e 
punctul de rezemare, dar nu determină orientarea 
si valoarea ei absolută; momentul de reacțiune e 
nul. Elamentala gsometrice als reazemu'ui fix 
comportă deci două necunoscuta scalare: valoa- 
rea absolută a reacţiunii si orientarea; pentru calcule, 
e comod să s2 aleagă drept necunoscut> pro- 
iscfils reacţiunii pe două axe neparalele. Rea- 
zemul fix suprimă două grade de libertate în plan 
ale solidului rezemat, și e deci echivalent cu 
două reazeme simple. Poziţia fixă în plan a unui 
corp se realizează printr'un reazem fix și unul 
mobil (v. fig. Rezemare rigidă a unui corp în 
plan). In simbolizarea grafică cu pendule, reaze- 
mul fix în plan are ca simbol două pendule ne- 
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- Reazeme În plan, 
a m, V), 1X) şi XII”) reazem de incastrare; 11), VI), X) si XIV) reazem de incastrare incompletă; Ill), Vil), XI) si XV) rea- 
zem fix; IV), Vil), XI!) si XVI) reazem simplu; R) reacțiune; JR) moment de incastrare. 


paralele (corespunzător numărului de necunoscute); 
simbolul cu cuțite arată că e impiedecati depla- 
sarea cutitului pe planul de alunecare. Reazemul 
fix, aşezat între două grinzi, nu transmite și nu 
preia moment= încovoietoare. Rzazeme fixe în plan 
s3 folosesc, da exemplu, la poduri (v. Articulatie). 
Sin. Articulatie uniaxial3, fix5; Reazem articulat, 

1. Reazem simplu [noaBHHkHag onopa B 
IINOCKOCTUH; appui simple dans le plan; einfache 
Stiitz2 in der Ebens; simple support in the plans; 
egyszarú sikbeli támasz]: Reazem in plan care 
împiedecă deplasarea in plan după normala pe 
conturele celor două solide în punctul lor de con- 
tact (v. fig. IV, VIII, XII si XVI), dar permite depla- 
sarea (alunecarea) după tangenta lor comună 
şi rotirea în raport cu punctul de contact (de 
rezemare). Elementele geometrice als unui rea- 
zem simplu determină orientarea reacţiunii în plan, 
care e normală pe tangenta comună a conturelor 
solidelor, și punctul ei de aplicaţie, care coincide 
cu punctul (teoretic) de rezemare. Ele comportă 
deci o singură necunoscută scalară, și anume 
valoarea absolută a reacţiunii. E cel mai simplu 
mod de rezemare pantru corpurile in plan. Sim- 
bolul grafic al reazemului simplu e un cuțit care 
alunecă pe planul de alunecare (în bibliografia 
română) sau un pendul, corespunzător suprimării 
unui grad de libertate (în bibliografia sovietică). 
Două corpuri, de exemplu două grinzi, pot fi 
legate printr'un reazem simplu. Poziţia fixă în 
plan a unui corp se poate realiza prin trei rea- 
zeme simple neconcurente și neparalele (v. fig. 
Rezemare rigidă a unui corp în plan). Sin. Rea- 
zem mobil, Reazem pendular. 

2, Reazam mobil: Sin. Reazem simplu, în plan. 

s. Reazam pendular: Sin. Reazem simplu, în plan. 

4. Reazem articulat: Sin. Reazem fix, în plan; 
Reazem fix, în spațiu. 

s. Reazemelastic[ynpyraa onopa;appui élasti- 
que de poutres; elastischer Balkenauflagsr; elastic 
beam bearing; rúgós támasz]: Rsazam in care 
punctul de aplicație al rsactiunii se deplasează 
proporțional cu reacțiunila cari sa dowali , când 
se aplică un sistam oarecare de încărcări p2 con- 
structia rezamată. Exemple de construcție cu rea- 
zeme elastice sunt podurile pe pontoan3. Prin 
deplasarea punctalor ds razemare sa desvolti 
în grinzi tansiuni suplamantare față de cele cari 
se desvoltă când reazamsle sunt rigida; acesta 
tensiuni sunt importanta, și nu pot fi naglijata, 

o. Reazem rigid la grinzi [ikectkaa onopa; 
appui rigid de poutras; Balkanauflag=r; rigid 
beam bearing; merev tartótámasz]: Reazem în care 
punctul də aplicaţie al reacţiunii nu sə depla- 
sează când se aplică ps grindă un sistem oare- 
care de sarcini. Cela mai multe reazeme folo- 
sita în tehnică sunt rigide. 

1. Reazem [noqnopa; support; Stütze; support; 
tâmasz). 2. Tehn.: S'stamul tahnic care constitue 
un reazem în accepțiunea 1. 

In Constructii, reazamul se numeste aparat de 
reazem (v.). — Exemple: 
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s. ~ cu rulouri circulare [nonBuxnHaA KaT- 
KOBaA omopa; support à rouleaux circulaires; 
kreisfôrmigs Rollenstiitza; circular roller support; 
görgős támasz]: Aparat de reazem mobil, folosit 


x 
m av tese 
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z. SL 


Reazem cu rulouri, 


la podurile cu deschideri mari si la construcții 
civile, care permite deplasările longitudina'e pro- 
vanita din deformatii elastica si de temperatură. 
Balansierul superior e fixat pa talpa grinzii, iar 
balansisrul inferior se reazemă pe rulouri; între 
balansiera se găsește un bulon de articulație 
citindric. Rulourile ss rostogolesc pe o placă de 
reazem, de oțel. Pentru ca balansierele si între- 
gul pod să nu se deplaseze transvarsal, bulonul 
da articulație ars reborduri, iar balansierul supe- 
rior şi placa de rulare prezintă proeminențe cari 
intră într'un șanț tăiat în mijlocul ruloului. Pentru 
a preveni fuga rulourilor de sub grindă și pen- 
tru a menține o distanță constantă între e'e (di- 
stanfa liberă dintre rulouri se ia de 10:25 mm), 
axele lor sa introduc în două corniere de intè- 
rire, de cari se fixează două platbande mici, 
cari intră cu capetele lor, pe o adâncime de 
10 mm, în găurile practicate anume în balan- 
sierul inferior și în placă. La podurila cu deschi- 
deri mai mici și mijlocii, balansierul se inlocueste 
cu o construcție mai simplă, sudându-se o placă 
da rezemare pe talpa grinzii, care se aplică 
direct pe rulouri (v. si sub Aparat de reazem). 

9. ~ cu rulouri pendulare [rioABHKHaA MAAT- 
HHKOBaA onopa; support à rouleaux pendulaires; 
pendelartige Rollenstütze; pendelous roller sup- 


5 ZZ 
ED! edicao 
RSS 
Reazem cu rulouri pendulare, 


port; lengògòrgòs támasz]: Reazam cu rulouri 
teşite. Când extremitatea grinzii se deplasează, 
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la rulourile cilindrice, se foloseste numai o por- 
fiuns mică din circumferenta lor; pentru a reduce 
locul ocupat de rulouri, acestsa, în loc să fie 
circulare, se teșesc și au secțiunea de forma 
unui dreptunghiu cu două laturi rotunjite. La 
rulourila tasite, centrul de curbură al celor două 
rotunjiri e situat la mijlocul înălţimii ruloului, iar 
distanța liberă dintra rulouri, în poziţia lor ver- 
ticalã, se ia de cel puţin 3 cm. 

1. Reazem de alunecare, cu placă curbă [non- 
BHXHaA TanrenmHanbHaa onopa; support de 
glissamant à plaque courbe; Gleitstútzs mit 
krummer Platta; sliding support with bent plate; 
görbe lemezəs csúszó támasz]: Aparat de reazam, 
mobil, folosit la poduri cu deschidere mică si 
la construcții metalice cu deschiderea până la 
40m. E format din două plăci de oțel: placa 
superioară, plană, fixată de grindă, și placa infe- 
rioară, cu profil curb, fixată pe bancheta cusine- 
ni la poduri, sau pe zidărie, la construcții 
civile. 


a b 


Reazeme d> alunecare. 
a) cu placă plană; b) cu placă 
curbă. 


2} ~ de alunecare, cu placă plană [mor 
BHXHaA MIOCKAA oncpa; support de glissement 
à plaque plane; Gleitstitze mit ebener Platte; 
sliding support with plane plate; sik lemezes 
csúszó tamasz]: Aparat de rzazem, mobil, folosit 
la construcţii metalice cu deschiderea sub 20 m. 
E format din două plăci de fontă sau de otel, 
bine lustruite, una dintre plăci fiind fixată (sudată 
sau nituită) de talpa inferioară a grinzii, iar cea- 
laltă, da reazem (pilă, palee, perete, etc.). 

s. Rebandajarea roților [cmena Gannaiken 
KOJIEC; remontage des bandages de roues; 
Neubereifung der Răder; remounting of wheel 
tyres; kerékabroncs-újratelhuzás). C. f.: Înlocui- 
rea bandajelor roților osiilor montate ale vehi- 
cule'or de cale ferată. Rebandajarea e necesară 
când bandajul s'a slăbit (a căpătat joc) sau s'a 
deplasat lateral pe janta (obada) roții, când s'au 
depășit limitele de uzură a bandajului (grosimea 
minimă la cercul de rulare, grosimea buzei ban- 
dajului) sau când intervine o uzură neuniformă 
a bandajelor rofi'or cuplate ale unei singure 
osii montate față de uzura bandajelor roților 
cuplate ale celorlalte osii montate ale vehiculu- 
lui (pentru a evita restrunjirea întregului aparat 
de rulare), etc. 

Procesul tehnologic de înlocuire a bandajului 
consistă în următoarele operațiuni: înlăturarea ban- 
dajului vechiu (prin tăiere cu mașini speciale 


sau cu aparats de sudură cu gaz, sau prin strun- 
jire urmată de încălzire și îndepărtare prin lovi- 
turi" cu ciocanul); contro'ul stării obezii (verifi- 
carea poziției de perpendicu'aritate pe osie afetelor 
latarale ale obezii, remedierea ovalizărilor si 
obținsrza suprafețelor netede și fără rizuri ale 
acasteia); strunjirea suprafețai interioare a ban- 
dajului nou (la strunguri verticale sau plane); 
calarea bandajului si montarsa inelu'ui de fixare; 
strunjirea fetelor latarale interioare si a suprafeţei 
exterioare a bandajului, 


4. Rebobinarea mașinilor electrice [mepeo6- 
MOTKa SJECKTPHYECKHX Ma HH; rebobinage 
des machines électriquas; Umwicklung der elek- 
trischen Maschinen; rewinding of the electric 
machines; villamosgépek ujratakercsalese]. Elt.: 
Repetirea, in întregime sau in mare parte, a 
principalalor operațiuni ds bobinare a unsi mașini 
electrice (sau a unui transformator electric), fie 
pentrucă li s'a defactat înfășurarea, fie pentru 
a modifica o parte dintre caracteristicela mașinii 
sau ala transformatorului (de ex. tensiunea). — 
Repatirea op3ratiunilor de bobinara peniru o 
fractiuns mică a înfășurărilor constitue o reparație 
a mașinilor electrice, respectiv a transformatorului. 

Rabobinarea se începe cu înlăturarea, de pe 
mașină sau transformator, a bobinslor cari nu 
mai sunt utila. Operațiunile da confecftionare a 
noilor bobina sunt aceleaşi ca și op3ratiunile 
pentru cele iniţiale: impragnareasi încercarea lor, 
așezarea lor în locașurile corespunzătoare in 
mașină, respectiv în transformator, legarea bobi- 
nelor între ele, impregnarea, compoundarea și 
acoperirea cu lac izolant a înfășurării, a părţilor 
mașinii, respectiv ale transformatoru ui, și încer- 
carea înfășurării, după executarea si montarea 
ei. Unele dintre acesta operațiuni pot lipsi, iar 
ordinea succesiunii lor poate fi schimbată. 

Nu e totdeauna necesar ca rebobinarsa sá 
readucă mașina, respectiv transformatorul, exact 
în situația anterioară. Dacă, odată cu rebobinarea, 
se pot aduce îmbunătățiri înfășurării, sau dacă 
execuția vechii înfășurări reclamă uneite sau dis- 
pozitive com- 


plicate sau ma- 
terialele lip- 
sesc, forma in- 
fășurării origi- 


nale poate fi 
schimbatã; de 
exemplu, în- 
fășurările „în coroană” (v. fig.) se inlocuesc cu 
înfășurări „în două etaje” (v. fig.); alteori, fără 
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Infágurare in „două etaje“. 


Infágurare in „coroană“. 


să se schimbe tensiunea sau puterea mașinii, se 
întărește izolatia înfășurării. 


Peniru intocmirea proiectului de rebobinare e 
nevoie de urmátoarsls elements als vechii în- 
fágurári: dimensiunile conductoarelor, felul si 
dimensiunile izolatiei lor, forma bobinelor, felul 
şi dimensiunile izolatiei lor, încercările la cari 
trabue să fie supusa si să rezista kobinele, dis- 
poziția ansambluiui bobinelor și izolatia lui, lega- 
rea bobinzlor între ele, încercările la cari trebue 
supus și la cari trebue să rezista ansamblul 
bobinelor, legăturile la borne și la colector, izo- 
lafia legăturilor si probele finale la cari trebue 
supusă înfășurarea. 

Izolaţia poate fi făcută cu lac email special, 
sau învelind conductorul cu: un fir, o bandă 
sau o împletitură de mătasz, un fir, o bandă 
sau o impletiturá de bumbac, o bandă de har- 
tie, un fir sau o implstiturá de fire de sticlă un 
fir de asbest, etc. Izolaţiila cel mai des folo- 
site sunt cele cu un strat ds email învelit 
cu fir de bumbac, sau cu două învelișuri supra- 
puse, de fir da bumbac, înfăşurate în sensuri 
difarite. 

In gansral, îngroșerile cari rezultă prin izola- 
rea conductoare or reprezintá 10% din dimen- 
siunile lineara ale sectiunilor lor. V. si sub Înfă- 
surare electrică. 

1. Reboiler: Sin. Refierbător (v.). 

e. Rebordurare: Sin. Bordurare (v.). 

s. Rebrusment [saraG KpHBoò; rekrousse- 
ment; Wisderkehr; turning back; visszatérés]. 
Mat.: Schimbarea diracfiei unei curbe, intr'un 
punct dublu al ei, astfel încât cele două ramuri 
ale curbei să aibă o tangentă comună în acel 
punct. Rebrusmentul se numește de speța întâi, 
dacă cele două ramuri ale curbei sunt situata 
de cele două părți ale tangantei comuns, și de 
speța a doua, dacă ele sunt situate de aceeași 
parte a tangentei. V. și Cuspidă. 


4. Rebrusment [TynHK noBoporubiii; rebrous- 
sement; Spitzkehr; turning back; iranyfordulas]. 
Drum., C. f.: Schimbare de direcţia a traseului 
unsi căi de comunicație, astfel încât cele două 
ramuri ale traszului să aibă o tangentă comună 
în punctul de schimbare a direcţiei. Rebrusmentul 
provoacă o gâtuira în circulaţie; de aceea nu e 
folosit decât în cazuri rare (la căi forestiere 
foarte înguste, la jilipuri, etc.), când condifiunile 
de teren nu admit alte soluții. Legarea celor 
două ramuri de linie la rabrusmentul unei căi 
ferata se face prin ramificații. 

s. Rebrusment, punct de ~: Sin. Punct de 
intoarcer> (v, Cuspidă), 

o. Rebrusment, stație de ~. V. Staţie de în- 
toarcere. 

7. Reburghiere: Sin. Regăurire (v.). 

s. Rebut [Gpar; rebut; Ausschub; refuse; 
selejt]. Gen., Tehn.: Fabricat, semifabricat sau mate- 
rial, cari nu îndeplinesc conditiunile tehnice indi- 
cate în caiete de sarcini, in standarde, desene, etc., 
si cari nu pot fi utilizate direct în scopul în care 
au fost produse, 

Din punctul de vedere al posibilităţii de utili- 
zare a produsului, rebutul poate fi recuperabil, 
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sau nefolosibil (rebut definitiv). Recuperarea 
rebutului se obf'na, fie prin remanier2, adică 
prin aducsrsa produsului în starea in care sa- 
tisface toate condiţiunila cari i-au fost prascrise, 
fie prin declasare, adică prin folosirea produ- 
sului rebutat în alta scopuri (de ex. un otel 
a cărui compoziție nu corespunde condifiunilor 
prescrise poate fi folosit in ate scopuri decât cel 
pentru care a fost elaborat). 

Din punctul de vadera al constatării, rebutul 
poate fi intern, când e descoperit la locul de 
producţie, în atelierul sau în întreprinderea care 
l-a produs, sau extern, când e descoperit de 
către cel care folosește produsul (de ex. rebutul 
datorit defectelor de matzrial, cum ar fi fisurile 
sau tapurile constatate în timpul uzinării la 
mașini-unelța). 

Din punctul de vedere al cauzelor cari l-au 
provocat, se deosebesc: rebut din cauza proce- 
deelor tehnologice (grașita sau necorespunză- 
toare), rebut din cauza utilajului (învechit, uzat 
sau neadecvat prelucrării respective), rebut din 
cauza materialului (care poata fi cu defecte 
sau calitativ infarior), rebut din cauza pregătirii 
profesionale necorespunzètoare, rebut din cauze 
tehnico-organizatorics (lipsa sau imprecizia indi- 
catiilor tehnice, neglijente în urmărirea lucrărilor 
sau in aprovizionarza cu materie primă, greșeli 
în desene sau în proiecte, etc.). 

De obiceiu, se consideră rsbuturi si produsele 
de calitale inferioară, cari pot fi utilizate direct 
în scopul în care au fost executate, dar cu 
o marcare specială, care le deosebește da cele 
executate in condiţiunila prescrise. 

Măsurile cari duc la reducerea rebutului sunt: 
proisctarea rațională a produsului si alegerea 
procedzului tehnologic adecvat, stabilirza preala- 
bilă a prescriptiilor tehnice referitoare la mat: 
riale, asigurarea controlu'ui calitativ (laboratoare 
si instrumente de măsură corespunzătoare, etc.), 
alegerea utilajului adecvat și menţinerea acestuia 
în bună stare de funcţionare, ridicarea nivelului 
profesional și folosirea adecvată a muncitorilor, 
indicarea precisă a sarcinilor de producţie (prin 
instrucțiuni, norme, etc.), introducerea evidanţai 
rebuturilor. 

Rebuturile măresc prețul dz cost, scad pro- 
ductivitatea muncii si pot provoca gâtuiri în 
procesul də producţie. 

Lupta contra lor prezintă, deci, o in portanță co- 
varsitoare în economia socialistă. 

Prin extensiune, se mai numeşte rebut si o 
lucrare de orice fel (desen, carte, etc.), execu- 
tată în forma ei definitivă, în condițiuni neco- 
respunzătoare, cari reclamă refacerea acesteia. 

o. Rebutare [GpakoBKa; rebutag3; Ausschub- 
feststellung; fixing of refuse; sejejtezés]. Gen., 
Tehn.: Operaţiunea de stabilire a rabuturilor. V. 
si sub Control tehnic (v. S.). 

10. Rebutată, fracțiune ~ [3a6pakoBanHan 
YacTb; fraction rebulés; verworfener Bruchteil; 
rafused fraction; kiselejtezett rész]. Tehn.: Ra- 
portul dintre cantitatea de material, respectiv 
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numărul de obiecte egale, dintr'un lot de recepție, 
dintr'o mostră, sau dintr'o probă de recepție, 
care nu corespunde condifiunilor de calitate 
impuse prin prescriptii, si dintre cantitatea totală a 
materialului, respectiv numărul total dz obiecta din 
acel lot, din acea mostră sau probă. Se exprimă, 
de obiceiu, în procente. 

1. Recalescenţă [noBropnoe HarpeBaHHe; re- 
calescance; Rekal2szenz; recalescence; rekalesz- 
cencia]. Metl.: Ridicara bruscă a temparaturi, 
care se produce în cursul răcirii în stare solidă 
a unui aliaj, când se atinga punctul de transfor- 
mare eutsctoidic. Fenomenul se observă uşor la 
aliajele fier-carbon, prin creșterea strălucirii meta- 
lului care sa răcește, în momentul când se atinge 
punctul Ar, (v. Diagrama simplificată fisr-carbon, 
sub Călire). Recalascenta e datorită faptului că 
transformarea eutactoidică e exotermă. 

2. Recalibrare [pexanuGpoBra; recalibrage; 
Wiederkalibrierung; recalibration; újrakalibrálás). 
Tehn.: Oparaţiuna ds atelier prin care se reali- 
zeazã, cu mare precizie, piesa da mașini cu di- 
mensiuni identica, dar cu dimensiuni diferita 
de czle obţinute la calibrarea iniţială. Recali- 
brarea ss folosește la piese degradate prin uzură 
sau dsteriorata (də ex. țevi recalibrate, lanţuri 
recalibrate, etc.). 

s. Recântárirea locomotivei  [Bropuunoe 
B33emnBanke NapoBo3a; repesags de la loco- 
motive; Wiederwăgen der Lokomotive; rewsigh- 
ing of the locomotive; mozdony-újramérlegelés]. 
C. f.: Operaţiune de cântárirs a unei locomotive 
pentru verificarea sau restabilirea repartizării, 
conform diagramei de încărcare, a greutăților pe 
osie. Recântárirea e necesară pantru înlăturarea 
abaterilor în repartiția greutăților, provocate d: 
slăbirea sau de dafaciarea resorturilor de sus- 
pensiune. Recântárirea se face, de obiceiu, cu 
ocaziuneareviziilor curenta in depourile principale 
de 'ocomotive. Repartizarea greutăților ps fizcare 
roată se efectuzază prin reglarea resorturilor de 
suspensiune și se verifică, de obiceiu, cu ajutorul 
cântarului de locomotivă (care poate fi mecanic, 
sau hidraulic). 

a. Recarburare [noBT)pHOe HayrnepoikH- 
BaHHe; recarburation; Riickkohlung; recarburisa- 
tion; rekarburálás, ujraszénesités]. Metl.: Imbo- 
gáfirea in carbon a oțelului in stare topită care, 
în timpul elaborării, a fost decarburat sub limita 
d carbon prescrisá pantru oţelul care trekus 
fabricat. Recarkurarea e necesară la fabricarea 
oțslurilor de convertisor, a oțelurilor Martin sau 
a ofelurilor de cuptor electric. 

La elakorarza in convaitisoare se ajunge, de 
obiceiu, in faza de decarburare, până la 0,5% C. 
Pentru recarburare, care se face chiar in con- 
vertisoare sau in căldările de turnare, se intre- 
buinteaza fie fontă-ogl'ndă, fie fontă (topită) săracă 
în fosfor si su'f, fie cocs sau antracit adăugit in 
căldare în pungi ds hârtie. — La ofslurile Martin, 
recarburarea e necesară numai dacă procentul 
de carbon a fost redus sub limita prescrisă, si 
se face cu fontá-oglindã sau cu fontă pentru 


|casară, trecerile pistoa- 


afinare, Recarburarea acestor oțeluri, dacă pro- 
centul de carbon nu e mult inferior procentului 
limită, sə mai faca introducând in baia metalică, 
fie resturi de electrozi de grafit sau de cărbune, 
fie feroaliaje. — La oftslurile de cuptor electric, 
recarburarsa e prima fază a rafinării și se face 
prin aruncara de cocs, de antracit sau de res- 
turi de electrozi de cărbune pe suprafața băii 
metalice, după evacuarea sgurii. 

5. Receiver |pecuBep; receiver, réservoirinter- 
médiaire; Verbinder; receiver;resziver, gâzgyiijt6]. 
Ms. term.: Rezervor inter- 
mediar ds abur, la mo- 
toarel3 cu abur cu expan- 
siune fracționată, montat 
între două etaj3 d: ex- 
pansiun3, pentru înmaga- 
zinarea aburului ds emi- 
siun> al unui cilindru dz 
ina tă presiun3a, respectiv 
d: medi presiune, până 
la admisiunza lui într'un 
cilindru da m die prasiu- 
na, respectiv de joasápre- 
siune. Acumularea abu- 
rului in receiver e ne- 


nelor cilindrilor da ex- 
pansiuns fracționată prin 
punctels moarta nefiind 
simultane (emisiunea din 
cilindrul da prasiune mai 
înaltă precedand admi- 
siunsa in cilindrul de 


Schema montárii unui recei- 


presiune mai joasă; v. 
fig.). 

o. Receptare. V. Re- 
ceptie 1. 

7. Recepfie [npHem- 
Ka; réception; Empfang; 
reception; vevés]. 1.Telc.: 
Primiraa unei anumite 


ver, la un motor cu abur 
compound, 

1) conductă de zdmisiune; 

2) cilindru de în-ltă pre- 

siune; 3) receiver; 4) cilindru 

de joasă presiune; 5) con- 


ductă de evacu re; 6) sertar 
plan. 


forme de energie, pentru ao transforma într'o altă 
formă, spre a fi folosită sub această nouă formă, pen- 
tru transmisiunea ştirilor, szmnalizări, etc. 

s. Recepție [1pnemra; réception; Abnahme; 
acceptance; átvétel]. 2. Tehn.: Totalitatea operatiu- 
nilor cari se execută pentru a verifica dacă un 
material, un sistem tehnic, un proiect sau o lu- 
crare corespund unor prescripfii impuse, stabilite 
in prea'abil, Recepțiile se fac în vederea pre- 
lušrii obiecte'or sau a lucrărilor recepționate. Ele 
se împart în recepții de materiale si de sisteme 
tehnice, — gi în recepții de instalații și de lucrări. 
Receptiile de materiale și de sisteme tehnice se 
împart în recepții prin mostre și recepții indivi- 
duale. Ele pot cuprinde examinări (v.) şi incer- 
cári (v.), tehnologice sau netehnologice, si ve- 
rificări de calcule. 

Repetirea parțială sau totală a operatiuni'or de 
recepție, in caz de litigiu, se numesle contra- 
recepție. La lucrári'e de construcții sau de insta- 
lafii a căror executare cere un timp îndelungat 


sau condițiuni speciale, se deosebesc (după 
momentul și scopul în care se efactuează) re- 
ceptii definitive si recepții provizorii, cari fot fi 
totale sau parţiale. — Recepţia definitivă parțială 
se efectusază când o parte din lucrare e termi- 
nată și ea poate fi dată în folosință și predată 
beneficiarului, iar cea definitivă totală se efectuează 
când întreaga lucrare poate fi preluată de bene- 
ficiar. — Receptia provizorie parțială se efec- 
tuează, fis dacă în timpul executării lucrării e 
necesar sá se consemneze modul de executare 
a unor elemente cari nu se mai pot vedea la 
terminarea întregii lucrări (de ex. fundațiile unei 
clădiri), fie la fiecare sfârșit de an, la lucrările 
a căror durată de executare depășește un an 
(recepție provizorie anuală). Recepția provizorie 
totală se efectuează când întreaga lucrare e ter- 
minată, dar recepţia definitivă urmează să se facă 
după expirarea unui termen de garanție, după 
un timp de probă necesar pentru o parte din 
lucrare, sau după o reverificare a postcalculatiei 
sau a gestiunii. 


1. Recepție a loturilor de material [npHemka 
napTuă marepHana; réception des lots de 
material; Materialienlosenabnahme; material lot 
acceptance; anyaglat-atvétel]: Recepţia loturilor 
de material, care se face, de obiceiu, excluziv pe 
bază de mostre. Acestea se obțin prin amestecarea 
intimă a unei cantități mai mari de material și 
prin divizarea metodică, până la obținerea can- 
tității necesare pentru mostră, Uneori, mostra se 
subimparta, pentru a se forma proba, care e 
supusă verificării prescrise. Metodele de recepție 
a loturilor prin mostra sa bazează pe considerații 
de probabilitate și statistică, pentru a se asigura 
calitatea recerfiei și pentru a se cunoaște gradul 
de exactitate al concluziilor, 

De examplu, STAS 3160-52, „Recepţia lotu- 
rilor de obiecta pe bază de mostre”, se bazează 
pe următoarele considerații: 

Se stabilește un procent p de obiecte neco- 
respunzătoare pe cari, dacă le conţine un lot, 
metoda de recepție impune respingerea acestuia 
cu o probabilitate egală cu 0,9 (90%); pe baza 
procentului p și în legătură cu mărimea lotului, 
se stabilesc mărimea mostrei și a eventualei 
mostre sup'ementare — și numărul maxim de 
piesa rebut cari se pot găsi în prima mostră, 
respectiv în ambele mostre luate împreună, pentru 
ca lotul să fie acceptat. — Metoda rutinară de a se 
alege mărimea mostrelor proporțională cu mă- 
rimea lotului și de a nu se lega numărul de piese 
rebut admise in mostra suplementară de numărul 
găsit în prima mostră, duce totdeauna la o va- 
riatis mare a strictatei recepției și, de foarte 
multe ori, la erori mari în concluziile trase. 

2, ~ bucată cu bucată: Sin. Recepție indivi- 
duală (v.). 

s. ~ individuală [tiTy9HaA npHemka; ré- 
ceplion pièc3 par pièce; Stück fär Stiickat nahme; 
accaptance of separate pieces; daratonkénti át- 
vétal]: Metodă de recepție a obiectalor, care 
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consistă în supunerea fiecărui obiect verificărilor 
prescrise. Sin. Recepție bucată cu bucată. 

a. ~ parțială [u:crnunaa npHemka; récep- 
tion partiella; partielle Abnahme; partial accep- 
tance; részleges atvétel]. V. sub Recepție 2. 

5. ~ prin mostre [ipremka no o6pasnam; 
réception par échantillons; Musterabnahme; sample 
acceptance; minta-étvétel]: Metodă de recepție 
care se bazează pe luarea unei cantitáfi mici 
din materialul lotului sau a unui număr redus din 
obiectele lui, și pe verificarea numai a acestei 
cantități (a acestui număr de obiscte) pentru a 
se trage concluzii asupra materialului sau obiec- 
telor din lotul întreg. Această cantitate mică de 
material, sau acest număr mic de obiecte se 
numește mostră (v.) si se ia după anumite pre- 
scripții. 

o. ~ totală [oGmaa npHemka; réception to- 
tale; vollständige Atnahme; total acceptance; 
teljes átvétel]. V. sub Receptie 2. 

7. Recepție, basin de ~ [BoyocGopnblii 
Gaccein; bassin de réception; Sammelbecken 
eines Wasserlaufes; catchment-basin, water 
gathering-ground; vizgyiijt6-teriilet]. Geogr.: Su- 
prafatá geograficá din care o vale, un fluviu, un 
râu, pârău, lac, etc. isi colectează apele prove- 
nite din precipitații si izvoare, prin scurgere sub- 
terană și de suprafaţă. 

Basinul de recepție al unei văi, al unui fluviu, 
râu, pârău, lac, etc. are o formă nzregulată, 
creată in evolufia geomorfologică a scoarței Pă- 
mantu'ui, sub influența proceselor tectonice si de 
denudatis. In interiorul basinului, apele sunt 
colectata printr'un sistem de talveguri, cari co- 
boară treptat tot 
mai jos, cu ten- 
dintá de nive- 
lare (peneple- 
ne). Sistemul de 
talveguri consti- 
tu rețeaua hi- 
drografică a râu- 
lui, formată din 
firul principal gi 
din afluenti de 
diferite ordine 
(v. fig. 1). 

Linia care de- 
limitează basinul 
de recepție constitue linia de separație a apelor 
(cumpăna apelor) față de basinsle vecina. Ea 
trece pe conturul basinului, prin cele mai înalte 
puncte de nivel, față de cari apele din precip'tafii 
se scurg, sub acţiunea gravitației, în direcţii 
opuse, spre talvegul principal al basinului respectiv 
(v. fig. Il). Uneori, linia de separație a apelor 
delimitaază numai teoretic basinul de recepție 
al râului, suprafața din care se colectaază apele 
fiind în realitate mai mare sau mai mică decât 
delimitarea geograficã, în funcțiune de inclinarea 
si de impermeabilitatea stralelor geologice cari 
dirijează apele infi'trate spre basine învecinate, 
scofandu-le la suprafață, sub formă de izvoare 


1) tirul principal; 2) afluenții principali; 
3) afluenții secundari; 4) af'uentii ter- 
tiari; 5) cumpăna apelor; 6) recipient. 
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de coastă (v. fig. Ill). În acest caz, linia de se- 


Basinul de recepție se caracterizează prin ur- 


parstie a apelor trece prin linia care interssc- | mătoarele elemente: așezarza gzografică, supra- 


tează planul stratului geologic cu planul versan- 


1 


A) $i B) basine de recepție invecinate; 1) talvegurile a două 

basine învecinate; 2) precipitaţii atmosterice; 3) direcția de 

scurgere a apelor; 4) profilul liniei de separație a apelor 
(cumpăna de suprafaţă). 


tului din basinul învecinat, formând cumpăna 
subterană. Astfel, unul dintre basinels de recepție 
(A) apare mărit în detrimentul basinului vecin (B). 


A) şi B )basine d2 recepție învecinate; 1) talvegurile basinelor; 

2) precipitații atmosferice; 3) direcția de scurgere a apelor 

de suprafață; 4) strat geologic impermesb |; 5) direcția de 

scurge'e a apelor infiltrate; 6) locul apariţiei izvoarelor de 

coastă; 7) profilul liniei de separație a apelor (cumpănă 
subterană), 


Cazuri frecvente de basine de rec=pție mai 
mari decât limitele fixata de cumpăna apelor sa 
întâ'nssc în regiunile carstice (calcaroase), in 
cari circulația apelor suktarane dintr'un basin în 
altul se produce prin ponoare si prin scurgeri 
subterane. În aceste cazuri, basinele de recepţie 
sunt mult mai extinse decât basinele geografice 
(de ex. basinul de recepție al lacului Siut-Ghiol, 
Mamaia, care se alimentează subteran dintr'un 
basin de recepție ce are limita vestică până 
aproape de Dunăre, desi limitele sale geografice 
sunt mult mai reduse). 

Cu timpul, linia de separație a apelor se de- 
plasează în spațiu sub influenţa diverșilor factori 
geologici. Uneori, prin eroziune, se produce in- 
terceptarea scurgerii unui râu vecin („pirateria 
de râuri“). În urma acestui fenomen, linia de 
separație a apsi se deplasează mult, bas'nul de 
recepție inițial mărindu-se cu suprafața basinului 
de recepție al râului interceptat, care are tot- 
deauna o cotă superioară celei a basinului cap- 
tator. Apropiersa interceptării unui râu de către 
altul se constată și în epoca actuală (de ex., în cursul 
ei supe ior, prin eroziune regresivă, Dunărea se 
apropie de râurile Neckar si Vutah (v. fig. IV). 
Fenomenul de interceptare și captare („piraterie“) 


fața, altitudinea medie, panta generală a firului 


Schema unei interceptări de râuri în faza pregătitoare. 


principal, desimea rețelei hidrografice, exprimată 
prin coeficientul de torenţialitate (raportul dintre 
lungimea rețelei și suprafața basinu ui), gradul 
de acoperire cu vegetație, regimul climatic. => 

După altitudine, basinele de recepție s2 împart 
în patru categorii: câmpie, până la 200 m; deal, 
până la 600m; munte, peste 600m; mixt, format 
din două sau din toate cele trei categorii ante- 
rioare. 

Caracteristicele basinului de recepție determină 
regimul râului (v.). 

1. Recepție, încercare de ~, V. Încercare de 
recepție. 

e. Recepție, marcă de ~. V. Marcă de re- 
cepție. 

3. Recepție, mostră de ~ [ofpasen nna 
mpHemKu; échantillon de réception; Aknahme- 
muster; acceptance sample; átvételi minta]. V. 
sub Mostrã. 

4. Recepfionare: Sin. Recepție (v. Receptie 2). 

s. Receptor [npHemkHrk; récepteur; Empfân- 
ger; receiver; atvev6, befog:d6]. 1. Tehn.: Sistem 
tehn'c, folosit pentru a primi un anumit material 
si, eventual, pentru a-l dirija. — Exemplu: 

6. ~ de colectare [BO gonpHeMHHK; récipient 
collecteur; Sammelbehălter; collecting vessel; 
gyüjtő tartany]. Canal.: Aparat care serveşte la 


Receptoare de cclectare. 
l) pe învelitoare inclinatã; 11) pe terasă; Ill) pe învelitoare- 
fără streașină. 


s'a produs si la râul Olt, care și-a întins astfel | colectarea si la scurgerea în coloanele rețelei de 


basinul de recepție la Nord de Carpaţi. 


canalizare a apei de pe acoperișuri sau de pe 


terase, provenită din ploi, din top'rsa zăpazii 
sau din spălara. Are forms și mărimi difarits, 
după locul în care sa montsazi (v. fig.). Da obi- 
ceiu, are grătar pentru raține:sa corpurilor an- 
trenate ds apă (frunze, crengi, harti, etc.). 
Racordarea rac3ptorului la invalitoarza acoperi- 
sului sau la îmbrăcămintea terasei trebue să fiz 
etanșă si impermeabilă, pentru evitarsa infiltra- 
fiilor de apă. 

1. Receptor [1PHEMHHK; réceptaur;Verbrauchs- 
system; receiver; átvevő, gyüjtő]. 2. Tehn.: Sistam 
tehnic cars primașta o anumită formă ds ener- 
gie, pentru care e construit, — si o trans- 
formă in alta, spre a fi folosită sub această 
formă. Exemple de receptoare: Motoa- 
rele (receptoare ala formei de ensrgiz pentru 
care sunt construte); rezistentale elactrica; re- 
ceptoarela acustica; receptoarele radioalectrics 
sau radiorec3ptoarel3 (v.); receptoarele telefo- 
nice, cele talsgrafica, etc. 

2 ~ acustic [AKKyYCTA9eECKHÄ MpPHEMHHK; 
réceptaur acoustique; Schallampfanger; sound 
receiver; hangfogó]. Fiz.: Instrument sau dispo- 
zitiv folosit pentru rscaptarea undelor sonore, 
spre a transforma o part2 a energiei sonore in 
altă formă də energie, sau spre a pune în evi- 
dentã oscilatiile sonore, prin transformarea lor in 
oscilații elactromagnetics, pə cale optică, prin 
variațiile de presiune ale gazului conf'nut intr'o 
capsulă manometrică, etc. Tipul de receptor 
acustic folosit într'un dispozitiv de recepție de- 
pinde de mediul in care funcționează receptorul 
(aer, apă), de frecvența sunetului (în cazul re- 
ceptoarelor selectiva), de sensibilitatea dorită 
(uneori e nevoia de multă energie, chiar dacă 
unda sufare o distorsiune la recapfis), da fide- 
litate (în cazurile în cari e nevoie de o recepţia 
nedaformatá a sunetului), etc, 

Un receptor acustic e constituit, in principal, 
dintr'un obstacol pus in calsa undalor sonors, 
obstacol care participă sau care influznfeazá miş- 
carea, provocatá de unde, a particulalor din 
mediul in care este introdus, sau care suporlă 
variațiile de presiune ale undelor sonore. 

Receptoarele acustice se impart cum urmează: 
receptoare cu rezonanță, sensibile in special 
pentru frecvența peniru cars receptorul intră in 
rezonanţă, și recsptoare fără rezonanță, în ge- 
neral mult mai puțin sensibile decât primele si 
cu o sensibilitate dastul de uniformă intr'un anumit 
interval da fracvent>. Raceploarel3 cu rezonanță 
sunt, fie raceptoare cu cavitate rezonanță, de 
exemplu rezonatorul acustic (v.), fie cu un circuit 
electric care conţine o piesă ce intră în rezo- 
nanfè mecanică, de exemplu o diafragmă vibr:ntă. 
Astfel de receptoare, dacă nu au amorlisare 
prea mare, sunt foarte sensibile la sunste de 
o anumită frecvantá și nu pot fi folosite la 
receptarea sunetelor de alte frecvența (də 
ex. la receptarsa vorbirii). Prin amortisare 
mare, ele pot fi transformate in receptoars fără 
rezonanță. Acestea sunt, fie receptoare cu o 
diafragmã a cárei frecventá proprie e in afara 
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doms=niului audibil, fie receptoare cu diafragmă 
cu amortisara (də ex. pantru racapfia sub apă 
cu hidrofonul), fis racaptoara cu piezocuarf, fie 
recaptoara multirezonant3, combinate din mai 
multe reczptoare razonant3, 

Receptoarele acustice se împart în receptoare 
cantitative și necantitative. — Cu a utorul raceptoa- 
relor cantitativa se poata determina intensitatea 
sonoră fiz direct, fie după o amplificare przalabilã, 
prnir'o concentrare a undei sonore cu ajutorul 
unui cornet acustic, al unei oglinzi, al unui re- 
zonator acust'c, etc., fiz, uneori, după transfor- 
marsa unei oscilații cu amplitudine de dep asare 
mare si cu ampltudine də prasiun: mică, în 
oscilație cu amp.itudins de deplasare mică si cu 
amplitudine de presuns mare, sau invers. — 
Receptoarele nscantitative pun in evidanfá pre- 
zanfa undelor sonore pə cari lə receptsazè, 
fără a permita măsurar=a intenstăţii lor. Princi- 
palele receptoare cantitative sunt discul Raylzigh 
(v. Rayleigh disc ~), recsptoarela cu cuarț 
piezoelectric (v. Piszocuart), radiometrul (v.), re- 
captoarele cu microfon cu fr cald (compuse 
dintr'un fir subțire da platină încălzt prn efect 
Joule-Lenz, și a cărui variație de temperatură, 
datorită curenților de aer produși de sunet, este 
măsurată cu o punte Wheatstone), catodofonul (v.), 
pistofonul, tarmofonul (v.), etc. 

Unele receptoare acustica, folosite singure (de 
ex. o diafragmă montată într'un inel rigid), pot 
fi folosite si pentru recepţia drijată, spre a in- 
dica gi direcţia din care sosesc undele sonore. Cele 
mai multa receptoare pentru recept'a dirijată sunt 
constituita, de obiceiu, din două receptoare cuplate. 


s. ~ de radiație electromagnetică [n pHemHHK 
DNEKTPOMaCHH!HUTO ABJIYYEHHA; récepteur de 
radiation élactromagnétique; Empfänger für elek- 
tromagnst'sche Strahlung; electromagnetic ra- 
diation receiver; elektromágneses sugárzási vevő]. 
Fiz.: Instrument sau dispoz'tiv ds captare, de 
inragistrare si, eventual, de determinare a in- 
tansitáfii unai radiații electromagnetice. Recep- 
toarele de radiații electromagnetica se clasifică 
după intervalul de lungimi de undă pentru care 
sunt folosite, sau după natura fenomenului fizic 
pe care se bazează. 

După intervalul de lungimi de undă, se deose- 
besc receptoarzle mai importante cari urmează: 
În domeniul radiațiilor electromagnetice de lungimi 
de undă mari, situate dincolo de infraroşu: dis- 
pozitive cu circuite oscilanta în rezonanță cu 
radiaţia, În domeniul radiațiilor infrarosii, ale căror 
lungimi de undă sunt cuprinse înt-e limita roșie 
a domeniului vizibil și cca 0,313 mm, sa folosesc: 
pila tarmos!ectricá (v.), bolometrul (v.), radio- 
metrul (v.), radiomicrometrul (v.). Pentru radiațiile 
cu lungimi de undă până la cca 1,5p: plăci foto- 
grafica sensibilizate cu diferite substanțe, iar 
pentru cele de lungimi de undă vecine cu cele 
din domeniul vizibil, celule fotoelectrice cu cesiu 
sau talofide. În domeniul vizibil, cu lungimi de 


undă cuprinse intra cca 4000 A (violet) și 7500 A 
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(roșu), se folosesc, in special, plăcile foto- 
grafice și, pentru anumite aplicaţii, celula foto- 
electr ce. — În domeniul radiațiilor ultraviolete, 
situate dincolo de limita violetă a domeniului 
viz'bil, se folosesc, fie plăci fctografice obișnuite 


(până spre cca 2000 A), cum si pláci fotografice 
cu strat sansikil sărac in gelatină sau cu strat 
sensitil fiuorescent (folosita în domeniul cu lun- 


gimi de undă mai mici decât cca 2000 A), fie 
celule fotoelectrice. În domeniul razelor X, care 
se acopere, în partea lungimilor de undă mari, 
cu cel al radiaţiilor ultraviolete cu lungimi de 
undă mici, se folosesc plăci fotografice (de tipul 
celor folosite în ultravioletul exirem, pentru ra- 
zele X vecine cu ultravioletul, sau plăci obișnuite 
pentru razele X cu lungimi de undă mai mici), 
ecrane fluorescente sau fosforescente (cu plati- 
nocianură de bariu, wolframat de calciu, etc.), 
camere de ionizaţie (v. lonizaţia, cameră de ~), etc. 

În domeniul razelor + se folosesc, în special, 
dispozitive cu ionizare (camere de ionizafie, con- 
toare de ioni, etc.), și, uneori, plăci fotografice. 

1. Receptor telefonic [TeneponHbIÁ npnem- 
HHK; récepteur téléphonique; Fernhòrer; receiver; 
telefon-vev6]: Aparat care transformă oscilatiile 
electromagnetice dintr'un circuit electric, in osci- 
lafii acustice, ps cari le radiază pentru ascul- 
tarea la ureche a sunetelor sau a convorbi- 
rilor_telefonice. E format dintr'un transformator 


Receptor telefonic electromagnetic. 
B) botină de excitație; N—S) magnet permanent; PP) piese 
polare; DF) diafragmă feromagnetică; PA) pavilion acustic, 


elsctroacustic si un radiator acustic. După natura 
transformării electroacustice, se deosebesc re- 
ceptoare electromagnetice, cari sunt cele mai fre- 
cvente, receptoare electrostatice, termofonice si 
pi>zozlecirice. Un receptor electromagnetic are 
unu sau doi magnsți permanenți, de polarizatie, si 
două piese polare de fier moale, pe cari sunt 
înfășurata bobinele de excitație parcurse de 
curentul de ccnversatia, și o diafragmă feromag- 
netică formând armatura pieselor polare. Osci- 
latiile electromagnetice recepționate fac să varieze, 
după forma mersului lor în timp, inducția din 
întrefierul dintre diafragmă și piesele polare; 
atracfiunsa exercitată asupra diafragmei variază 
în același fel, producând, prin vibrația acesteia, 
unde sonore cari reproduc sunetul sau vocea 
transmisă la ce'ălalt capăt al liniei. Receptorul e 
construit, în general, în formă de capsulă, care 
poata fi ușor înlocuită și e ținută într'un locaș 
de material izolant, care servește, în același 
timp, ca suport și ca pavilion acustic. 


2. ~ telegrafic [renerpabpubiii mprnemHaK; 
réceptaur télégraphique; Empfänger; receiver; 
taviré-vevò]: Aparat telegrafic cu ajutorul căruia 
samnalsle telegrafice primite de pe linie sunt 
recepționate, traduse și înregistrate. Dacă recep- 
torul înregistrează pe o bancă de hârte, prin 
linii și puncte succesive, semnalele telegrafice 
cari corespund litarelor, cifrelor si semnelor or- 
tografcs ale codului Morse, el se numește re- 
ceptor Morse (v. sub Telegraf Morse). Dacă 
receptorul asigură traducerea automată a sem- 
nalzlor telegrafice recepționate, in caractere 
tipogra'ice, pə cari le imprimă ps o bandă sau 
pe o foaia da hârtie, el se numește receptor impri- 
mător (v. sub Telegraf). 

s. Reciclu: Sin. Recirculatie (v.). 

a. Recif [pucb; recif; Riff; reef; recif]. Geol.: 
Construcție submarină stâncoasă, clădită də or- 
ganismele cari secretă carbonat de calciu, si 
cari trăiasc în colonii (corali, briozoare, alge, etc.). 

5. Recifale, calcare ~ [non-O0A'ible H33ECT- 
HAKH; calcaires récifaux; Riffkalken; limestone 
reefs; kagylós mészkő]. Geol.: Mase de calcar, 
uneori cu grosimea de sute de metri, cari se 
gásssc în diferite formațiuni geologice, con- 
struite de vistuiloarele cari secretă un schelet 
calcaros rigid, folosind carbonatul de calciu din 
apa mării. Cele mai imporłante viețuitoare con- 
structoare de recifi au fost, în trecutul geologic 
al Pământului, si sunt și astăzi, coralierii. Afară 
de aceștia, mai construesc recifi și alt animale 
marine cu scoica groasă, de exemplu unele 
lamelibranhiat2  (ostreide, caprotine, etc.) sau 
unele gasteropode (Actazonella, Hippurites, etc.), 
ca și unele alge (Lithotamnium). 

Coraliarii trăiesc în mări puțin adânci, limpezi 
si cu climat cald, subtropical. — Prezenţa cal- 
carelor recifale într'o regiune arată că marsa în 
cars s'au format acele calcare se găsea, in mo- 
mentul formării lor, în conditiunila arătate mai 
sus. Grosimea mare, de câteva sute de metri, 
a unor bancuri de calcare recifale, se explcă 
prin faptul că, pe măsură ce reciful prins pe 
fundul puțin adânc (câtava zeci de metri), 
creștea spre suprafața mării, acest fund se afundalsnt. 

o. Recipient [penunnenr, cocyn; recipient; 
Rezipient; recipient; recipiens, tartény]. Tehn.: 
Solid care prezintă o cavitat2 amenajată pentru 
a primi și a conţine un fluid sau un matsrial în 
granule sau în pulbere. Poate fi deschis sau în- 
chis (sub presiune, la presiune atmosferică sau 
sub depresiune). Poate fi confect'onat din dife- 
rite materiale ca: tablă de metal, beton, gresie, 
sticlă, lemn, etc. Sunt recipiente: rezervoarele, 
basinsle, buteliile, butoaiele, etc. — Exemple: 

7. ~ amortisor. V. Rezervor de amorti- 
sare la pompe. 

s. ~ deaer: Sin. Recipient amortisor, Cameră 
de aer, Cameră pneumatică, Rəzervor amortisor 
la pompă cu piston, Rezervor de amortisare la 
pompe (v.). 

o. ~ de colectare [cGopnblii pesepByap; 
récipient collecteur; Sammelbehälter; collecting 


vessel; gyüjtő tartény]. Canal.: Recipient sub ni- 
velul pavajtlui unei străzi, al unei piețe, 
curti sau al fi 
pardoseliiunei 7777777 IA 
încăperi, care PSL o Tem 
servește la co- 
lactar-a ape- 
lor de ploaiz, 
a celor prove- 
nite din topirea 
zăpezii, sau a 
apelor de spă- 
lare, la sepa- 
rarea prin de- 
cantare a gra- 
nulelor solide 
(nisip, pietris) 
din acestea si, 
eventual, la 
scurgerea ape- 
lor la canal. Se construeste din cărămidă sau din 
tuburi de beton prefabricat >; are, de obiceiu, secfiu- 
nea pătrată sau rotundă, și e acoperit, la nivelul 
terenului, cu un capac de fontă, cu grătar (v. fig.); 
scurgerea din recipient se face, de obiceiu, 
printr'un sifon. Se așază în punctele joase ale 
terenului. Recipientele cari colectează apele uzate 
și dejectiile dintr'o gospodărie, prin una sau prin 
mai multe conducte, și cari au capacitate mare 
si sunt acoperite cu un capac plin, se numesc 
haznals. Recipientele da scurgere cari colectează 
apa da pe străzi și sunt așezate pe traseul rigolelor, 
la marginea trotoarelor sau în piețe, se numesc 
recipiente de scurgere sau guri de stradă (v.). 
Materialels solide antrenate, separate din apă, 
sunt scoase periodic din depozitul recipientului, 

1. Recipient de macara: Sin. Benă də macara. 
V. Banã 2. 

2. m de presiune: Sin. 
Rezarvor de presiune (v.). 

a. ~ de scurgere: Sir, 
Gură de stradă (v.). 
pentru hidrofor 
(UPREMAHK qua THAPO- 
dhopa; récipient pour hydro- 
phore; Hydrophorbehãlter; 
hydrophore vessel; hidrofor- 
tartény]: Recipient de tablă 
d2 oțel, pentru apă şi aer 
sub presiune, folosit în in- 
stalațiile de hidrofor. De obi- 
ceiu, e protejat contra co- 
roziunii, prin metalizare cu 
z'nc sau prin vopsire. Are 
forma de cilindru circular, 
în general vertical, cu fun- 
durile bombate în afară, si 
e inzestrat cu racorduri pen- 
tru armaturile indicatorului 
de nivel, cu țeavă de intrare 
şi de ieșire a apei, si cu 
țeavă de golire. Recipien- 
tele mari au gură de curăţire (v. fig.). 


RARO 


Recipient de colectare, 

1) capac de fontă, cu grătar; 2) conductă 
de ieşire; 3) depozit pentru materiale 
separate prin cecantare (adâncime, 
cca 50 cm), 


Man Y 


Recipient pentru hidrofor. 
1) recipient; 2) inel de 
sprijin; 3) racord pen- 
tru indicator de nivel; 
4) racord pentru aer; 
5) raccrcuri pentru in- 
trarea si pen'ru ieșirea 
apei; 6) țeavă de golire; 
7) gură ce vizitare. 
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5. Reciproc [B3aHMHbIÁ; réciproque; reziprok; 
reciprocal; reciprok]. Mat.: 1. Calitatea unui număr, 
in raport cu alt numèr, da a da cu acesta un 
produs egal cu unitatea. Sin. Invers. — 2. V. 
Reciprocă. 

e. Reciprocãá [o6patHaa Teopema; réciproque; 
Reziproke; reciprocal; reciprok]. Mat.: Teoremã 
ale cărei premise sunt concluziile altei teoreme, 
şi invers, Sin. Taoremă raciprocă. 

7. Reciprocă: Sin. Figură reciprocă (v. Reci- 
proce, figuri ~). 

s. Reciprocă, ecuaţie ~ [BoBBpaTioe ypaB- 
HenHe; équation réciproque; reziproke Glei- 
chung; reciprocal equation; reciprok egyenlet]. 
Mat.: Ecuatis cu o singură necunoscută, ale cărei 
rădăcini sunt, două câte două, una reciproca 
celeilalte. O ecuație reciprocă nu-și schimbă 
forma când se schimbă necunoscuta x în 1/x. 

9. Reciproce, figuri ~ [rpadpr4eckoe onpe- 
nenenue ycunniă; figures réciproques; reziproke 
Figuren; reciprocal figuren; kò!'csònòs képek]. Stat.: 
Construcţie gr:f.că cu ajutorul căreia se determină 
eforturile din barele unei grinzi cu zăbrele. Fi- 
gura cu ajutorul căreia se face această determi- 
nare se numește reciproca figurii grinzii cu ză- 
brele. — Două figuri se numesc reciproce, dacă 
satisfac următoarele trei condițiuni: au același 
număr de laturi; câte o latură a unei figuri este 
paralelă cu câte o latură a celeilalte; laturilor 
concurente intr'un punct ale uneia dintre figuri 
le corespund, în cealaltă figură, laturi paralele cari 
formează un poligon închis, gi viceversa. Ele- 
mentul de bază al acestei construcţii este expri- 
marea grafică a faptului că fiecare nod în care 
se aplică sarcini exterioara și forțele interioare 
(eforturile) din bare se găseşte în echilibru, 
Rezultanta tuturor acestor forța trebue să fie nulă, 
cesa ce se exprimă grafic prin faptul că poligo- 
nul forțelor e un poligon închis. Dacă din nu- 
mărul de forțe exterioare și de eforturi cari se 
aplică intr'un nod nu sunt cunoscuta două dintre 
eforturi, acestea potfi determinate oricând, întru 
cât rezultanta celorlalte forțe cunoscute se poate 
descompune după directiils celor două eforturi 
necunoscuta, cari sunt tocmai direcţiile barelor 
respactive. Problema se reduce deci la descom- 
punerea unei forțe după două direcţii, opera- 
fiun2 care trebue făcută în fiecare nod. 


Determinarea eforturilor din barele unsi grinzi 
cu zèkrele se face în modul următor, cu ajutorul 
figurilor reciproce (v. fig.): Domeniie determi- 
nate de poligoanzle închise sau deschise, for- 
mate din forțele exterioare şi din eforiuri, se 
notează cu litere; citirea ss face totdeauna în 
sensul orar. O forță exterioară, de exemplu forța 
din (2), se citește forța bd; forța din (3) se ci- 
teste ha; un efort, de exemplu efortul din bara 
(2— 3) peniru nodul (2), se citeşte efortul ec, iar 
pentru nodul (3) acest efort se citeste ce. 
Frintr'o metodă grafică sau analitică se determină 
valorile reacțiunilor V, și Va, adică forțele ab si fh, 
| Se construeste, la o scară oarecare, poligonul 
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forțelor, aşezând toata forțele extzrioare in or- 
dinsa în cara sa întâlnasc pə conturul grinzii şi 
respactând notatiile adoptate ps grindă (Pentru 
claritata, în poligonul forțelor, acestza nu se d2- 
senează pe aceeași drzaptă, ci puțin depártats 
una de alta, deși se gászsc toate ps o linia de 
referință verticală); forțele dintr'un nod în cara 
se întâlnssc două bare sa dascompun, grafic, 
după direcţiile acestor bare, în cari nu se cu- 
nosc eforturile. — Sə începe cu reactiunsa ab, 
care se descompune după direcţiile eforturilor 
bc si ca si, deci, în poligonul forțelor se tra- 
sează o dreaptă paralelă prin b la efortul bc, 
şi prin a, o dreaptă paralelă la efortul ca; no- 
tand cuc întretăierea celor două paralele, se ob- 
line figura abc, care, pentru echilibru, trebue să 


l) grindă cu încărcări; 11) figura reciprocă. 


fie un poligon ds forțe închis; citirza și inter- 
pratarsa sem elor eforturilor se fac în modul 
următor: efortului bc din grindă îi corespunde 
latura bc; citirza efor'ului ps construcția grafică, 
adică pe reciproca grinzii inițial data, sə face 
in același fel ca ps o grindă, in ordinea literelor. 
Pentru nodul (1), efortul în reciprocă e orientat 
dela b spre c, adică apasă în nodul (1); există 
deci compresiuns în bară. Efortului ca din grindă 
îi corespunde în reciprocă latura ca, care e orien- 
tată în reciprocă dela c spre a, adică e un efort 
da întindere (irage de nodul 1). Tracând la nodul 
(2), în care nu sunt cunoscute eforturile de și ec, 
se obsarvă că în nodul (2) sunt cunoscuta efor- 
tul cb — compresiune — și forța bd, dată; in 
reciprocă se pleacă dela efortul cb, sa desenzază 
la capătul său forța bd, prin d, se trasează o dreaptă 
paralslă cu efortul de, iar prin c sa traszazã o pa- 
ralelă cu ec. La întratăisrea lor se determină 
punctul e. Poligonul chdec e un poligon dz forte 
închis: deci efortul de din reciprocă e orientat 
spre nodul (2), adică e o compresiune, iarece 
orientat astfal, încât trage de nod, adică e un 
efort de întindere. Sə trece la nodul (3), cu for- 
fele cunoscute hz, ec şi ce — și se determină 
că eforturile eg și gb sunt întinderi. În nodul (4) 
sunt cunoscut3 ge, ed, df si sa determină efor- 
tul fg, care e de comprasiune. 

Ca verificare, în nodul (5), în care se intal- 
nesc eforturil> bg, gf si fb în reciprocă, trebue 
să apară un poligon închis h-g-f, Se observă că 
unui domeniu închis sau deschis de ps grindă ii 
corespunde în reciprocă un punct în care sunt 
concurente toate eforturile cari limitează acel 


domsniu. Unui nod al grinzii îi corespunde în 
reciprocă un poligon de forțe închis. La scara la 
cara s'a construit poligonul de forte, se citaste 
valoaraa eforturilor din bare. Sin. Epura Cre- 
mona-Maxwell, 


1. Reciprocitatea dintre reacfiuni si depla- 
sări [B3aHMHOCT6 peakiHÁ H nep?memehui; 
réciprocité entre réactions et déplacaments; 
Gegansaitigksit zwischen Riickwirkungen und Ver- 
schisbungen; reciprocity betwssn reactions and 
displacements; reakcióerók és csuszások közötti 
kölcsönösség]. 
Mec., Stat.: Re- 
actiunsa din 
reazamuli al 
unui corp elas- 
ticrezemat sta- 
tic nsdatermi- 
nat, provenită 
dintr'o încăr- 
care unitata a- 
plicatăîn punc- Reciprocitatea dintre reactiuni și depla- 
tul k al sis- sări, 
temului, este 
egală și da semn contrar cu deplasarea in 
punctul k, provenită dintr'o deplasara egală cu 
unitatea punctului de reazem i (v. fig.), adică 


Tik > dai 
Teorema rezultă ca un caz particular din teo- 


rema reciprocității lucrului mecanic virtual (v.). 
Sin. Teorema lui Gvozdav, 


2, ~ tensiunilor tangenfiale [|B3aHMHOCTb 
KAaCaTEALALIX HANPAmeHAHH; réciprocité des 
tensions tangentisllas; Gegsnssitigkeit der Schub- 
spannungan; reciprocity of the tangential stresses, 
reciprocity of the shear stresses; tanginc'dlis 
fesziiltségak Kkôlcsônôsség=]: Proprietatea com- 
ponantalor tensiunilor tanga2ntiale din oricari două 
sacțiuni perpendiculare una pe alta, normale pe 
muchia da întâlnire a sectiunilor, de a fi egala 
în valoare absolutã si d2 a fi orientate, fie am- 
bele spra muchie, fie ambele din spre muchie. 
Acsastã proprietate a tensiun'lor tangentiale re- 
zultá din t2orema momentelor — și exprimă că 
tensorul stare de tans'une (v.) al mediilor mecanice 
continua e simetric. — Fie G,, a, şi a, tensiunile 
normal3 pe secțiunila respectiv parpendiculare 
p2 axele x, y, z ale unui sistem drept de coordo- 
nat3 cartesiene, și fie Tyr Tyg Tour Tygr Tay Si tea 
tensiunile tangantiale în secțiunile normale pe axa 
de coordonat considerată si orientate paral3l cu 
acea axă (de ex., la 7,, primul indica reprezintă 


ssctiunsa normală, iar al doilea indica, axa după 
cara e orientată tensiunea). Asifel, tensorul stare 
de tensiuns are matricea 


Og Ty 


iar proprietatea de reciprocitate a tensiunilor tan- 


gentiale se exprimă prin relaţiile: 
Tey = Tyri Toys Teyi Tgr = Tag 

carı exprimă condifiunea de simetrie a tensorului 

stare de tensiune. 

1. Reciprocitáfii, teorema ~ [Teop?Ma B34- 
HMHOCTH; théorème de la réc'procité; Lehrsatz 
der Cegenseit'gkeit; theorem of the reciprocity; 
kölcsönösségi tétel]. Elt.: Intensitatea 7, a curentu- 
lui electric care trece printr'o latură k a unei 
reţele electrice sub acțiunea excluzivă a unei 
tensiuni electromotoare U, în latura / a reţelei e 
egală cu intensitatea i, a curentului electric care 


ar trece prin latura / a relelei sub acțiunea ex- 
cluzivă a tensiunii electromotoare U,, dacă aceasta 
s'ar găsi în latura k a rețelei. Sin. Teorema lui 
Maxwell 


e. Reciprocităţii, teorema ~ deplasărilor [Teo- 
pema B3aHMHOCTb nepemenmenuii; théorème 
de la réciprocité des déplacements; Lehrsatz der 
Verschiekungengegenseitigkeit; theorem of the 
displacement reciprocity; csuszás-kôlcsônôsségek 
téte'e]. Mec., Stat.: Teoremă referitoare la sistemele 
elastice, cu următorul enunț: Deplasarea è,;,a 
unui punct P, al sistemului, în direcţia forţei 
F;=1, presupusă aplicată singură în punctul P; 
al sistemului, e egală cu deplasarea diz à punc- 
tului P; în direcţia forţei F,;=1, presupusă apli- 
cată singură în punctul P,: Deplasarea în direcția 
încărcării unitate din Kod 
starea |, provocată ' 
de încărcarea uni- k 
tate din starea Il, e E pad „d 
deci egală cu depla- 
sarsa în direcția în- 
cărcării unitate din 
starea ll, provocată 
de încărcarea uni- 
tale din starea |. 
Teorema e mai ge- 
nerală. Ea se aplică 
forțelor lagrangiene si coordonatelor lagran- 
giene corespunzătoare: Dacă ambele încărcări 
sunt forțe, deplasările vor fi săgeți: vig =V; Când 
ambele încărcări sunt momente, 0; m=Oki,m: „de- 


kan m pista a 
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Reciprocitatea deplasărilor. 


plasările“ vor fi rotiri. În aceste notații, cari 
reprezintă și coeficienţi de influenţă, primul 
indice arată locul în care se produce de- 
plasarea; al doilea indice, locul în care se 
aplică acțiunea care provoacă deplasarea, iar 
al treilea indice arată acţiunea care provoacă 
deplasarea; de exemplu, Dj, e săgeata in sec- 
iunea i, când în secţiunea k se aplică forța F,=1. 
Dimensiunile coeficienţilor de influență se deter- 
mină împărțind dimensiunea simbolului care-i 
reprezintă prin dimensiunea acţiunii ponderomo- 
toare; de exemplu, dimensiunea mărimii v;k, 
e L/F=LF', dimensiunea mărimii Vima. O 
LILF=F”': etc. Săgeata e egală cu încărcarea 
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respectivă, care o provoacă, înmulțită cu coefi- 
cientul de influență: v',=F;v si are dimen- 
siunea L, Sin. Teorema lui Maxwell. 

s. ~, teorema ~ lucrului mecanic virtual 
[Teopema B3AHMHOCTb BO3MOMHbIX pa6or; 
théorème de la réc'procité du travail mécanique 
virtuel; Lehrsatz der Gegenseitigkeit der virtuel- 
len Maschinenarbeit; theorem of the reciprocity 
of the virtual machine work; virtuális mechanikai 
munka kòlcsònòsségének tétele]: Teoremă refe- 
ritoare la legătura dintre încărcările si deplasă- 
rile corespunzătoare, in două grupuri de încăr- 
cări aplicate solidelor elastice cari satisfac legea 
lui Hooke: Fie starea | a unui sistem de solide 
elastice, in care i se „aplică un grup oarecare 
de încărcări F, Faw:F,, deplasările corespunză- 
toare lor (de ex. săgețile) fiind PR Bann bi 
starea Il a sistemului, in care i se aplică un ali 
grup d2 încărcări F,, [o diferit gi indepen- 
dent de primul, deplasările corespunzătoare lor 
fiind èt, 84:27, Lucrul mecanic virtual ps care 
l-ar produce încărcările din starea |, dacă siste- 
mul ar avea — în 
direcția acestor încăr- 
cări — deplasări egale 
cu proiscfile pe ele 
ala deplasărilor cari 
se produc când se 
aplică sistemului gru- 
pul || de încărcări, e 
egal cu lucrul meca- 


nic virtual pe care l-ar Si aa 

produce  încărcările : i 

din starea Il, dacă Reciprocitatea lucrului” mecanic 
sistemul ar avea — în virtual. 

direcția acastor încărcări — deplasări egale cu 


proiecţiile pe ele ala deplasărilor cari se produc 
când se aplică sistemului grupul | de încărcări, 


adică 
ad Noe a MON 
DWA YE DWA 
sezi = 

Sin. Teorema lui Betti. 

4. ~, teorema ~ reacfiunilor [reopema B3a- 
HMHOCTb peakiHh; théorème de la réciprocité 
des réactions; Lehrsatz der Gegenseitigkeit der 
Gegenwirkungen; theorem of the reciprocity of 
the reactions; reakcióerók kòlcsònòsségének té- 
tele]: Laun sis- 
temstaticnede- 
terminat, reac 
fiunea din rea- 
zemul i, dato- 
ritá unei de- 
plasări egale 
cu unitatea a 
reazemului k, 
e egală cu re- 
acțiunea din 
reazemul k, a- 
tunci când reazemul i are o deplasare egalã cu 


Reciprocitatea reacfiunilor. 
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unitatea, adică 

Tik TI kit 
sensurile pozi'ive ale reacfiunilor fiind sensurile 
deplasărilor unitate. Teorema rezultá ca un caz 
particular din tzorema reciprocitátii lucrului me- 
canic virtual. Sin. Tsorema lui Rayleigh. 

1. Recirculare: Sin. Recirculaţia (v.). 

2. Recirculafie [DennpryJanns; récirculation, 
reprise; Wiedsrzirkulation; recirculation; újrake- 
ringés]. 1. Tehn.: Reintroducsrea parţială sau to- 
talè, în circuitul unei instalații termotehnice, a 
agentului frigorific sau ca orific, respectiv a flui- 
dului tratat, după ce a fost adus in conditiunile 
impuse de serviciu. Recirculatia se folosește 
la instalațiile în circuit închis, cu o even- 
tuală completare a pierderilor. Exemple: Recircu- 
lafia apei industriale de răcire a unui conden- 
sator cu circuit de răcire închis, prinir'un răcitor 
cu fascins; recirculatia aerului din încăpere, in 
instalațiile de încălzire centrală cu aer cald, sau 
în instalațiile da condiţionare a aerului; recircu- 
lafia pantru obținerea unui regim termic optim 
în industria patrolisrá (recirculatia țițeiului, dela 
pornir3a instalaţiei də dis ilare tubulară a țițeiului, 
până la atingerea conditiunilor de lucru normale, 
adică tragerea țițeiului dela fundul coloanei, pom- 
parea lui prin cuptor din nou în coloană, și așa 
mai departe, până când produssle încep să di- 
stilə normal, iar materialul din fundul coloanei a 
ajuns la caractaristicele pácurii). Sin. Reciclu, 
Repriză, Recirculare. 

s. Recirculafie [pernnpkynanua; récirculation; 
Rezirkulation; racirculation; újrakeringés]. 2. Chim., 
Ind. petr.: Trecerea repetată a unui material prin- 
tr'o instalație, în scopul măririi randamentului ei. 
Se folosește, în general, în instalaţiile continue. 
Recirculafia în scopul măririi randamentului se 
face, de ex3mplu, în instalaţiile de cracare din 
industria petrolieră. 

La o singură cracare se poate obține numai 
o parte din benzina cracată. Ds aceza, pentru 
mărirea randamentului în benzină, se supune 
amesiacul da materia primă și fracțiuni interme- 
diare la mai multe treceri prin cuptor. La trece- 
rea repetată s2 produce cracarea fractiunilor inter- 
m *diare pentru obținerea de benzină suplemen- 
tară. După 2:3 cicluri de lucru, condensatul dz 
cracare reprezintă practic stadiul de cracare. Co- 
eficientul d3racirculatie e raportul dintre încărcarea 
cuptorului și materia primă de alimentare, sau 
raportul dintre benzina total produsă și benzina 
produsă la o singură trecere. Nu e practic să 
sa lucreze însă cu un coeficient de recirculatie 
mar>, doarece scade producţia pe zi a instalaţiei 
de cracare termică. Un avantaj important pe care- 
prezintă un cosficiant de recirculafiz mai mare 
e randamentul mai mare in benzinã al instalatiei 
(desi randamentul pe trecere scade) si faptul că 
se evită cocsarza timpurie a instalaţiei. Sin. Re- 
ciclu, Reprizã, Recirculare. 

4. Reclidire: Sin. Reconstrucţie 2 (v.). 

5. Recaacere [OTiKHI recuit; Glúhen; anneal- 
ing; izzitas]. Metl.: 1 Tratament termic al m2- 


talelor in stare solidă, care consistă in încălzirea 
(cu vitese prescrise) până la o temperatură din- 
tr'un interval determinat, în menţinerea constantă a 
tamperaturii pe un anumit timp dat sau în osci- 
larea ei în jurul unei temperaturi medii, si 
apoi în răcirea (cu anumit2 vitese) până la təm- 
peratura mediului înconjurător, în scopul də ale 
aduca în starea corespunzătoare diagramei de 
echilibru, da a le modifica proprietățile fizico- 
chimice, mezanice, tehnologice, cristaline sau 
structurale, sau de a le degazeifica. 


Vitesele de încălzire si de răcire, temperaturile 
de atins, duratele de menținere la acesta tem- 
peraturi sau de oscilare în jurul lor, atmosfera 
în care se fac încălzirea si răciraa, și alţi factori, 
se stabilesc după metalele tratata și după sco- 
purila urmărite. Reusita recoacerii depinda in 
mare măsură də stakilirea conditiunilor' de lucru 
si a regimurilor da temperatură, și de respectarea 
lor riguroasă în practică, 


In tabricația anumitor sortimenta de produse 
metalice, cum sunt benzile, tablele și trefilatal:, 
recoacersa constitue una dintre fazele importante 
ale procesului tehnologic. Recoacerea se efac- 
tuează asupra pieselor turnat2, asupra materia- 
lului pre.ucrat prin deformare la cald sau la rece 
si, unsori, asupra pieselor sudate. Prin recoacere 
pot fi atinse unul sau, concomitent, mai multe dintre 
scopurile următoare: înmuisrea, pentru realizarea 
unor caracteristice mecanice sau tehnologice 
determinats, pentru inlesnrza pre'ucrării ultari- 
oare; înlăturarea tensiunilor proprii, cauzate d2 
prelucrarea prin deformare plastică (forjare, lami- 
nare, tragere, trefilare), sau d: răcirea neuni- 
formă a pieselor mari; fărâmițarea grăunților mari 
ai structurii cristaline și obținerea unor corelaţii 
favorabile ale proprietăților de rezistență, elasti- 
citate și plasticitata; obținerea unzi structuri de 
echilibru (uniform=) în tot cuprinsul piesei (omo- 
gensizare); modificarsa proprietăților magnetice 
sau electrice ale oțelului; eliminarza gazelor; re- 
ducerea fragilității; schimkarea compoziței chi- 
mice (de ex., prin recoacerea tablelor de oțel 
în atmosferă de hidrogen se reduc oxizii də fier 
şi de mangan, iar carbonul si suiful pot fi înlăturați 
aproape complet). 

Uneori, sə efactuează mai mult: tipuri de 
rzcoacere asupra aceluiaşi matsrial, fie pentru 
îmbunătăţirea mai multora dintre calităţile lui 
(de ex. omogeneizare și normalizare), fie p:ntru 
anihilarea într ele a dssavantajzlor fiecăreia 
dintre recoaceri (de ex., uneori, normalizare si 
datensionare), (v. fig. sub Recoacere de în- 
muiere). 

La fontele albe se face racoacerea ds malea- 
bilizare (v.) pentru producerea fontei maleabile (v.). 


6, Recoacere: 2. Sin. Recoacere de înmuiere (v.). 

7. Recoacere ciclică: Sin. Recoacsre pendu- 
lară. V. sub R2coacare de înmuiere. 

s. ~ completă: Sin. (impropriu) Recoacere 
de omogeneizare, Omogensizare (v.). 


1. Recoarere de detensionare [OTKAT ANA 
CHATHA HaTAXKEHNÈ; recuit pour l'élimination 
des tensions; Spannungsfreigliihen; annealing for 
elimination of stra'n; fesziilisegold6 izzités): Re- 
coacere efactuată pentru eliminarea sau pentru 
reducarea tensiunilor proprii; constitue cal mai 
obișnuit tratament de recoacere. Se folosește la 
toate metalel3 în cari apar tensiuni proprii cau- 
zata de răcirea rapidă sau neuniformă (de ex. 
după turnare), sau după tratamentele termice sau 
prelucrările mecanica la cari au fost supuse. Se 
foloseşte și pentru eliminarea gazelor (in special 
a hidroganului) și pentru reducerea fragilitètii. 
Recoacerea peniru eliminarea tensiunilor proprii 
se face prin încălzire la temperaturi cari depind 
de calitatea metalului și de valorile tensiunilor, 
dar sunt mai joase decât cele corespunzătoare 
puncte'or de transformare A,. După încă'zire, care 
e cu atât mai lungă cu cât temperatura de încălzire 
e mai joasă, e necesar ca mstalul să sa răcească 
încet, astfel încât sá nu sa mai producă alta tensi- 
uni. Sin. Recoacere pentru eliminarea tensiunilor 
proprii (v. fig. si fig. sub Recoacere de înmuiere). 

2, ~ de difuziune: Sin. Racoacere de omo- 
geneizare, Omogensizare (v.). 


Temperatura, in °C 


£ 


emperatura, in 


np 
4 
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3. ~ de globulare [rn06ySpHbIÁ OTAKAT; re- 
cuit pour cémentite g'obulaire; Glühenfür Globular- 
zementt; annealing for globular cementita; glo- 
bu!éris cementit izzités]. V. sub Recoacere de 
inmuiere.] 


s. ~ de inmuiere [OTIKHT ANA Pa3MATYEHHA; 
recuit d'adoucissemeni; Weichglihen; tempering 
for softaning; lágyitó izzités]: Recoacere aplicată 
ofelurilor pentru a le da o duiitata cât mai mică, 
în vederea prelucrării lor prin deformare la rece 
sau prin așchiare. Tratamentul consistă, de obiceiu, 
în încălzirea și menținerea oțelului, un t'mp foarte 
lung, la o temperatură cu puțin mai joasă decât 
temperatura corespunzătoare punctelor A, (de 
obiceiu 650::690”), urmată de răcire, a cărei 
vitasă nu are infusntá mare. Cementita din per- 
litã tinde să ia forma globulară (sferoidală), astfel 
încât structura oțelului e ferită cu cementitã 
globulară, sau un amestac de perltă lamelarã, 
ferită si comantitá g'obuiară. Duritatea oțelului 
scade foarte mult. 


Un alt tratament de î-muizre, prin obține- 
rea unei structuri cu cementită globularã, e re- 
coacerea pendulară; acesta consistă în încălzirea 


1mp 
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Diagreme de recoacere, 


A) $i B) porțiuni din diagrama fier-carbon, cu reprezentarea zonelor de încălzire pentru recoacere; C) omogenelzare, 


D) normalizare și E) recoacere de detensionare, a nuui 


otel cu 0,25% C; F) recoacere de înmulere prin incălzire 


prelungită dedesubtul temperaturii T; a punctului As; G) recoacere de înmulere prin răcire lentă dela o t mperatură 
superioară și foarte apropiată de Ty, și H) recoacers de înmuiere prin oscilație în jurul temperaturii de transformare Ty 
a unui oțel cu 0,9% C; Cj) curba punctelor de transformare Aj; Cs) curba punctelor de transfcrmare As; Cem) curba 
punctelor de transformare Acmi S) curba solidus; Ti) temperatura corespunzătoare punctului de transformare As; Ta) 
temperatura corespunzătoare pun tului de transformare Agi Tp) temperatura corespunzătoare limitei ce plasticitate; 


1) zonă de încălzire pentru omogeneizare; 2) și 3) sau 4) 


zone de încălzire pentru normalizare; 2) si 4) zonă de 


şncălzire pentru călire; 5) zonă de încălzira pentru recoacerea de inmulere sub Aj; 5) și 6) zonă ce încălzire pentru 
recoacerea prin oscilație în jurul lui Ay; 7) zonă de încălzire pentru recoacerea de detensionare. 
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oțelului puţin deasupra punctului de transformare 
perliticá A}, urmată de răcirea sub el si de repetirea 
acestei oscilații de câteva ori (în jurul punctului A,), 
după care se efectuează o răcire lentă (1,5:-:2 ore) 
în cuptor, până la €50º, iar apoi o răcire în aer 
liber, cu vitesă oarecare. — De asemenea, se poate 
obține oțel cu cemeniită globularã si prin încălzirea 
la o tempsraturã puțin superioară punctului A, 
(740:::760”), urmată de răcire lentă în cuptor, 


început de recristalizare; pentru accelerarea recris- 
talizárii, recoacerea se efectuează la temperaturi 
cu 200::300” mai înalte decât pragul recristaliză- 
rii. La oțeluri, temperatura de încălzire pentru 
recristalizare depășeşte temperatura punctelor cri- 
tice ale diagramei de echilibru fier-carbon; în 
practică, temperaturile acestor puncte critice ser- 
vesc drept temperaturi de orientare la recoacere, 
cu toate că transformarea de eliminare a ecruisa- 
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Tratamente de recoacere a ofelurilor. 
a) normalizare obișnuită (oțeluri hipoeutectoidice si hipereutectoidice); b) recoacere de inmuiere sub A; (pentru per- 
titã si cementită globular, 1 amestec); c) si d) recoacere simplă, respectiv pendulară, pentru globulare; e) recoa- 
cere de detensionare; f) recoacere pentru reducerea fragilitáfii după decapare; g) recoacere dublă (ccmbinată), de norma- 
lizare si de inmulere si detensionare a ofeluilor aliate hipoeutectcidice (stânga) si a cfelurilor de scule hipereutectoidice 
(dreapta); h) recoacere dublă de omogeneizare și normalizare a ofelurilcr de censtructie; C4) curba punctelor de trans- 
formare As; Ca) curba punctelor de transformare Ag; Ccem) curba punctelor de transformare Acemi Tr) temperatură de 


recristalizare; săgeată dreaptă orientată în jos (1), răcire bruscă; săgeată ondulată orientată în jos (2), răcire lentă; 
săgeată dreaptă crientată în sus (3), încălzire. 


până la 650º, și apoi ds răcirea în aer liber (cu | jului nu e legată de transformările reprezentate 


vitesă oarecare) până la temperatura mediului | în diagrama fier-carbon. 


înconjurător (v. fig. b, c și d). 

1. Recoacere de maleabilizare [orxtur MA 
KOBKOCTH; recuit de malléabilisation; Tempergli- 
hen; mallsabilization annealing; temperizzitas]: Re- 
coacere a pieselor de fontă altă, turnată, de com- 
poziție adecvată, pentru a okfine piese de fontă 
maleabilă. După compoziţia fontei și după mediul, 
temperatura și durata recoacerii, se obțin piese 
de fontă maleatilă a!bă, fontă maleabilă neagră 
sau fontă maleabilă cu misz negru și cu marginea 
albă. V. și sub Fontă maleabilă și sub Malea- 
bilizara. 

2. ~ de normalizare. V. Normalizare. 

s. » de omogeneizare. V. Omogeneizare. 

4. ~ de recristalizare [oTxur ANA pexpH- 
cTanNH3anuiă; recuit de recristallisation; Rekri- 
'stallisationsglihen; recrystallisation annealing; ujra- 
kristályositási izzitás]: Încălzirea metalelor gi a 
aliajeor ecruisate prin deformare la rece, pentru 
transformarea structurii lor cristaline — prin recrista- 
lizare (v.), — în structură cu cristale nedeformate. 
Recoacerea de recristalizare se efectuează la o 
temperatură mai înaltă decât temperatura de 


s w de stabilizare [O13RHT pula cTaGHnH- 
sHpoBanHs; recuit de stakilisalion; Stabilisie- 
rungsgliihen; stabilization annealing; sztabilizáló 
izzitas]: 1. Tratament ds recoacere aplicat aliajelor 
cari, la temperaturi ridicate, conţin compuşi in 
soluție solidă, pentru a favoriza precipitarea aces- 
tora şi a stakiliza structura aliajelor (de ex. aliaje 
de aluminiu, de magneziu, oțeluri inoxidabile cu 
titan sau columbiu). 

De exemplu tratamentul ofelurilor inoxidabile 
austenitice, cari conțin titan sau columbiu, consistă 
în încălzirea la o temperatură cuprinsă în zona 
de transformare, pentru a precipita cât mai mult 
carbon sub formă de carbură de titan sau de car- 
bură de columbiu, urmată de răcire lentă. Pro- 
cedeul înlătură precipitarea acestor carburi la tem- 
peraturi mai joase decât cea de recoacere, cari 
ar pulea reduce rezistența la coroziune a oțelului. 
— 2, Sin. Recoacere de detensionare (v.). 

e. ~ isotermă [H30TepMRyeCKAK= OTIKHD; 
recuit isothermique; isothermale Cliúhung; iso- 
thermal anneai'ng; izotarmikus izzitas]: Sin. impro- 
priu pentru Călire isotermã, Călire in trepte (v.). 


1. Recoacere pendulară [otikar npu Kone- 
GaHHA BOKPYP A,; recuit par oscillation autour 
de As; Glihen durch Pendeln um As; annealing 
by oscillat'on around A,;; ciklikus izzitas]. V. sub 
Recoacere de înmuiere. 

2, ~ pentru egalizarea compoziţiei soluției 
solide: Sin. Recoacere de omogensizare, Omo- 
gensizare (v.). 

s. ~ pentru eliminarea ecruisajului: Sin. Re- 
coacere de recristalizare (v.). 

a. ~ pentru eliminarea tensiunilor proprii: 
Sin. Recoacere de detensionare. 

5. ~ pentru fărâmițarea grăuntelui: Sin. Nor- 
malizare (v.). 


6. ~ pentru grăunte mărunt: Sin. Recoacsre 
pentru fărâmițarea grăuntelui, Normalizare (v.). 

7, ~ peniru obţinerea stării de echilibru, V. 
Recoacsre də normalizare. 

s. ~ peniru perlită lamelară [orkar quan 
IJIaCTHHYAaTbIÈ nep nur; recuit pour perlite lamel- 
laire; Glúhen für lamellarer Perlit; annealing for 
lamellar perlite; izzitás lamellás perlit számára]. 
V. sub Recoacere de înmuiere. 

9. ~ pentru reducerea tensiunilor proprii: Sin. 
Recoacere de detensionare (v.). 

10. ~ pentru regenerare: Sin. (parțial) Recoa- 
cere de normalizare. V, sub Normalizare. 

Exemple de recoacere, după procedeul sau 
după mediul de încălzire: 

11. Recoacere în cutie [OTIKAT AIHYHbIÄ; re- 
cuit en boits; Kastengliihen; box annealing, block 
annealing; lâdaizzitâs]: Recoacsre la care mate- 
rialul e introdus intr'un recipient de metal, inchis 
etanș, cu sau fără material de impachetare, pen- 
tru a micșora la minimum oxidarea; cutiile sunt 
introduse intr'un cuptor. Încărcătura e încălzită in- 
cet, de obiceiu la tempsratura dorită; apoi e 
răcită încet, Sin. Recoacere în oală. 

12, ~ în oală. V. Recoacere in cutie, 

13. „oglindă“ [„sepranbnbrii“ orutur; re- 
cuit miroitant; Spiegslgliihen; spiegel annealing; 
tükörizzitás]: Recoacere efectuată intr'un cuptor 
cu atmosferă controlată, neutră, astfel că oxida- 
rea la suprafață a materialului se reduce la mini- 
mum și suprafața rămâne curată, 

14. ~ prin flacără [orkar namenem; recuit 
à la flamme, recuit par le flambage; Flammalii- 
hen; blazing off annealing; lángizzitás): Recoace- 
rea anumitor regiuni ale metalelor, efectuatá prin 
încălzirea lor cu o flacără cu temperatură înaltă 
(de gaz sau oxiacetilanicã). 

16. Recoltá [ypom H; recolte; Ernte; harvest; 
termés]. Agr.: Produsele vegetale cari se obțin la 
o recoltare de pe o anumită suprafață de te- 
ren. V. si sub Recoltare, 

16. ~ la hectar [ypoxalinocru; recolte à l'hec- 
tare; Ernteertrag vom ha; harvest yield per hec- 
tare; hektér-termés]: Cantitatea de produse ve- 
getale care poate fi obținută intr'un an pe un hec- 
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tar cultivat, considerată in lan (în picioare) in mo- 
mentul coacerii culiurii, adică excluziv eventua- 
lele pierderi in timpul recoltárii, 

Depinde de lucrárile efectuate pentru imbunã- 
táfirea organizării agriculturii, de introducerea 
agrotehnicei avansate, etc. 

Recolta la hectar se apreciază în preajma re- 
coltării, după aspectul vegatativ al culturii date, 
la suprafața rămasă în vegetaţie în primăvară, 
pentru culturile de toamnă și la întreaga supra- 
față semănată în primăvară (fără a scădea supra- 
fețele compromise in timpul verii), pentru cu turile 
de primăvară. La evaluarea recoltei cuiturii în 
masiv, câmpul se împarte în tarlale, după mărimea 
racoltai, si se evaluează recolta la hectar pentru 
fiecare dintre acestea; apoi se calculează recolta 
medie ponderată, la hectar, pentru întregul masiv 
al culturii, 

Controlul evaluării recoltei se face prin me- 
toda obiectivă, prin luări de probe cu rama me- 
tricá, etc, 

17. Recoltare [y60pka ypomaa; récolte; Ern- 
ten; harvesting; aratás). Agr.: Procesul final in 
cultura plantelor agricole, care consistă in stran- 
grea produselor vegetale, fie prin detașarea 
plantelor de sol (prin cosit, secerat, smuls, etc.), 
fie prin culegerea fructelor, semințelor, frunzelor, 
etc., de pe plantă. După modul de execu- 
tare, recoltarea poate fi manuală sau mecanizată. 
Mecanizarea recoltárii poate fi competă, când 
sunt mecanizate toate operaţiunile principale (de 
ex. recoltarea cerea'e'or cu combina), sau par- 
țială, când unele dintre operațiunile principale se 
execulă manual (de ex. clăitul snopilor după 
secerătoarea-legătoare, adunarea cartofilor după 
scoaterea lor cu plugul). 

În funcțiune de scopul urmărit, recoltarea se 
face la maturitatea biologică (recol!area cereale- 
lor), sau la maturitatea tehnică a plantelor (recol- 
tarea plantelor furajere, textile). Recoltarea se 
poate face o singură dată sau de mai multe ori 
(de ex. la bumbac). 

O importanță hotăritoare o are epoca de re- 
coltat, fiindcă recoltarea înainte de vreme sau re- 
coltarsa întârziată duc la mari pierderi cantitative 
şi calitative. 

18. Recoltat, mașină de ~ [yGopounaa Ma- 
mHHa; machine à récolter, machine de récolte; 
Erntamaschine; harvester, harvesting machine, rea- 
per, reaping machine; aratógép). Agr.: Maşină 
pentru recoltarea uneia sau a mai multor culturi 
agricole. Mașinile de recoltat lucrează prin de- 
plasare, cu tracțiune animală sau mecanică. Trac- 
țiunea mecanică poate fi făcută cu un vehicul 
motor separat (tractor), sau mașina poate fi auto- 
propulsată, motorul de propulsia fiind montat pe 
cadrul ei. Mașinile de recoltat cu tracțiune prin 
tractor au cadru pe roți sau cadru târitor, iar 
mașinile autopropulsate au cadru pe roți. 

După gradul de complexitate al operațiunilor 
pe cari le efectuează, mașinile de recoltat pot 
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fi simple (pentru o singură operațiune) sau com- 
binate (pentru mai multe operaţiuni). Ele diferă 
după culturile agricole pe cari le recoltează. Din 
acest punct de vedere, se deosebesc mașini 
de recoltat următoarele culturi: bumbac, cartofi, 
cereale, fân, in, porumb, sfeclă, etc. V. și sub 
Mașini din industria agricolă, sub Mașinile combi- 
nate din industria agricolă, 

1. Recoltat, mașină de ~ bumbac [xnonKoy6o0- 
pounaA mariHHa; machine à récolter le coton; 


Schema ce lucru a maginii pneumatice de recoltat bumbac 
(mașină tip SHP-2,1, cu lățimea de lucru de 2,1 m, care re- 
colteazã 0,5 ha/h). 

1) camera separatorului; 2) exhaustor mare; 3) tobă cu sită; 
4) rulou cu perii; 5) tobe cu dinfi intercalati; 6) exhaustor 
mic; 7) cameră de aspirare; 8) conductă de aspirare; a) aer 
dela exhaustorul mic; b) aer si bumbac brut spre rezervorul 
de colectare; c) aer cu impurități mărunte, 


Baumwolleerntemaschine; cotton harvesting ma- 
chine; gyapot-aratógép, pamut-aratógép]: Maşină 
de recoltat, care extrage si colectează fibra de 
bumbac (puful) 
din — capsulele 
deschise, care 
detașează si co- 
lectează capsu- 
lele nedeschise, 
sau care retează 
și adunătulpine- 
le de bumbac. 
După felul ope- 
ratiunilor efectu- 
ate, se deose- 
besc mașini de 


cadru pe roți, camere și conducte de aspirare 
camera separatorului cu tobe și rulouri, exhaus- 
toare, organe de reglare si de comandă, etc. E, 
în general, autopropulsată, și recoltează prin aspi- 
rare puful de bumbac din capsulele deschise, 
datorită depresiunii create de un exhaustor, Puful 
aspirat se lipește de toba cu sită, iar praful și 
impuritáfile trec prin ochiurile sitei în interiorul 
tobei, fiind evacuate odată cu aerul aspirat; puful 
lipit de tobă e desprins de pe aceasta de rulouri 
cu perii, trece printre două tobe cu dinţi, cari 
opresc corpurile străine, și e evacuat în buncăr, — 
Mașina de recoltat puful de bumbac, cu fusuri 
(v. planșa), se compune din cadru, aparatul de 
recoltat puful (compus din patru tobe cu câte 
24 de fusuri verticale zimfate), rulouri cu perii, 
tuburi telescopice de aspirație, exhaustoare, bun- 
căr, organe de comandă și de reglare, și transmi- 
siuni, Prin înaintarea mașinii, tufele de bumbac sunt 
desfăcute de despártitoare si intră între perechile 
de tobe ale aparatului de recoltat unde,prin ro- 
tirea fusurilor în jurul axei lor, odată cu rotirea 
proprie a tobei, puful de bumbac este extras din 
capsule si înfășurat în jurul fusurilor; când ies 
din zona activă, fusurile se opresc din rotire și 
se apropie de rulourile cu perii, unde, începând 
să se rotească în sens invers, sunt eliberate de 
puful de bumbac, care ajunge in camera trans- 
portorului pneumatic, de unde e trimis în bun- 
cár. — Mașina de recoltat puful de bumbac, cu 
rulouri, are rulouri (dispuse vertical) cari acaţă, 
cu cuiele lor, puful de bumbac din capsulele 
deschise, de unde acesta e luat de tobele cu 
perii și e trimis în camera de colectare. 
Mașinile de recoltat capsule nedeschise (v. fig.), 
numite sledinguri, se compun din cadru, apa- 
ratul cu fantá (format din despèrtitoare, rulouri 
si melc), coș de colectare, mecanisme de co- 
mandă și reglare, etc. Ele lucrează prin înaintare în 
lungul randului 
de tufe, piep- 
tenând tulpinele 
şi detașând de 
pe ele toate cap- 
sulele rămase. 
Tufa de bumbac 
pătrunde intr'o 
fantã pe care o 
parcurge dela 
capătul de jos 
spre cel de sus, 
în timp ce un 


recoltat puful de melc care se 
bumbac, masini roteste pieptenã 
de recoltat cap- capsulele de pe 
sule nedeschise ramuri; melcul 
p maşini de ro“ Maşină de recoltat capsule nedeschise de bumbac. transportă de jos 
coltat tulpine de 1) despărțitor; 2) melc; 3) rulou; 4) cos de colectare; 5) pârghie de evacuare; IN SUS capsulele 
bumbac. 6) scaun. smulse, ducân- 

Mașinile de du-le spre co- 


recoltat puful de bumbac pot fi pneumatice, cu 
fusuri sau cu rulouri. — Mașina pneumatică de 
recoltat puful de bumbac (v.fig.) se compune din 


sul de colectare, care se golește periodic. 
Mașinile de recoltat tulpine de bumbac (v. fig.) 
se compun din cadru, din două brăzdare, o 


Maşină de recoltat puful de bumbac, cu fusuri verticale 
(mașină tip SHM-48, care recoltează 0,2 ha/h). 
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cole tare; 13) buncăr; 14) me- 
gi 18) arbore cardanic scuri 


canism de închidere a rezervorului de colectare; 15) cadru; 16) volan pentru deplasarea manuală a aparatului de recoltat; 17) arbore cardanic lung; 


1) despărțitor de tute; 2) cameră de recoltare; 3) fus; 4) tobă; 5) curea trapezoidal a transmisiunii fusurilor; 6) mecanism de reglare a luminii de lucru; 7) cutie de distribuţie; 


8) suportul aparatului de recoltat; 9) pârghie pentru deplasarea automată a apar tului de recoltat; 10) tub telescopic; 11) exhaustor; 12) conduct de 
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greblă de adunare a tulpinelor, si automatul de 
descárcare a greblei. Prin deplasarea masinii, tul- 


Maşină de recoltat tulpinele de bumbac 
(mașină tip GJ, cu lățimea de lucru de 1,4 m, care recol- 
tează 0,6 hajh). 
1) cadru; 2) grindeiu; 3) brăzdar; 4) aplecător; 5) ridicătorul 
greblei; € greblă, 


pinele sunt aplecate de aplecătoare, retezate de 
brăzdar și adunate de greblă, care le evacuează 
periodic, 

1. Recoltat, ma- 
siná de ~ cartofi 
[Haprobeney6o- 
pousan MamuHHa; 
machine à récolter 
les pommes de ter- 
re; Kartoffelernte- 
maschine; potato 
harvesting machine; 
burgonyaaratógép]: 
Maşină agricolă pen- 
tru scoaterea tuber- 
culelor de cartofi din 
pământ și separarea 
lor de frunze și pă- 
mant, După modul 
de scoatere a tu- 
berculelor, se deo- 
sebesc mașini de 
recoltat cartofi cu 
furci, mașini de re- 
coltat cartofi cu ele- 
vator, și combine 
de recoltat cartofi. 

Mașina de recoltat 
cartofi cu furci (v. 
fig.) funcționează 
numai prin tracțiune 
animală și recoltea- 
ză un singur rând 
de cartofi. Ea se 
compune din cadru, 
brăzdar, furci, or- 
ganele de reglare şi 
de comandă, si trans- 
misiuni. Brăzdarul taie stratul de pământ cu car- 


dirijare a oistei; 11) distantier; 


Maşină de recoltat cartofi, cu furci (maşină tip K-1). 
1) brăzdar; 2) furcă; 3) suportul brăzdarului; 4) culisă fixă; 5) cutia 
trar smisiunii planetare; 6) pinten; 7) scaun; 8) pârghie pentru ridi- 


carea brăzdarului; 9) rezemătoare pentru picior; 

12) tija turcii de cuplare; 

de cuplare; 14) arcul axului de mutare a furcii; 15) angrenaj cilindric; 

16) cuplaj cu dinți; 17) cutie de transmisiune; 18) angrenaj conic; 
19) arbore de transmisiune. 


împreună cu cartofii, aruncând lateral întreaga 
masă; sub acţiunea furcilor, pământul se mărun- 
feste, iar tuberculele se separă de frunze si de 
pământ, si cad, imprástiindu-se pe o fășie largă 
de cca 2 m. Sin. Mașină de recoltat cartofi 
prin asvárlire. 


Maşina de recoltat cartofi cu elevator (v. fig.) 
funcționează, în general, prin tracțiune mecanică 
si recoltează două rânduri de cartofi. Se com- 
pune din cadru, trei brăzdare, două perechi de 
elevatoare (principal şi secundar, construite din 
vergele de sârmă), organe de reglare și de 
comandă, transmisiuni, etc. Prin înaintarea mași- 
nii, brăzdarele sapă sub cuibul de cartofi şi-l 
depun pe elevatorul principal, iar printre verge- 
lele acestuia se cerne masa principală de pă- 
mant. Amestecul de cartofi cu pământ rămas e 
transportat de elevatorul secundar, care separă 
tuberculele de frunze și de restul de pământ, 
lăsându-le să cadă pe sol. 

Combina de recoltat cartofi scoate din pământ 
și separă tuberculele, pe cari le colectează 
automat în coşuri. Ea e alcătuită dintr'o mașină 
de recoltat cartofi cu elevator, și din următoarele 
părți: un fărâmiţător de bulgări, format din suluri 

pneumatice (cilindrii 

de cauciuc cu aer 
comprimat); un dis- 
pozitiv pentru sepa- 
rarea  tuberculelor 
de frunze, format 
dintr'un plan incli- 
nat, constituit d'ntr'o 
pânzã cauciucatè fá- 
ră fine; un colector 
si un mecanism de 
descárcare a cosuri- 
lor cu tubercule. 
2. ~, masinide 
~ cereale [Mamu- 

Ha Ja y60pKH 

3epHOBbIX KyJIb- 

Typ; machine à ré- 

colter les céréales; 

Getreideerntema-. 

schins; cereals har- 

vesting machine; 
gabona - aratógép] : 

Maşină de recoltat, 

care seceră si lea- 

gă în snopi cerea- 
lele, rapita si alte 
plante agricole. Ea 
poate fi simplă sau 
- combinată, ca sece- 
rătoarea cu greble, 
secerătoarea-legă- 
toare și combina, 
care, odată cu re- 
coltarea, execută și 
treieratul, 
Secerătoarea simplă (v. fig.) efectuează numai 


10) manivelă de 
13) turcă 


tofi, îl ridică și-l dislocă, iar furcile apucă pământul | tăierea tulpinelor cerealelor (seceratul); ea e com- 


ATAN 


pusá dintr'un cadru cu o platformã care are la 
partea sa anterioară aparatul de tăiere (analog 
cu cel al cositorilor) și rabatorul, din organe de 
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Secerătoarea cu greble (v. fig. Dispozitivul 
greblelor la secerătoarea automată, sub Mașinile 
de tăiere din industria agricolă) seceră tulp nele 


Maşină de recolta! cartofi, cu elevator 
(maşină tip TEK-2, care lucrează pe două rânduri de cartofi și recoltează 0,45 ha/h). 
1) brăzdar; 2) rolă din față; 3) elevator principal; 4) rolă da ghidare; 5) sculurător; 6) elevator secundar; 7) transmisiune 
spre elevatorul principal; 8) cutia transmisiunii cu angrenaje; 9) scaun; 10) pârghie pentru ridicarea brăzdarului; 11) tub 
de protecție a arborelui cardanic; 12) arbore cardanic, antrenat prin arborele de priză al tractorului. 


reglare si de comandă, și din transmisiuni. Tul- | cerealelor şi formează snopi pe cari îi evacuează 
pinele cerealelor sunt aplecate de rabator spre | direct pe sol. Funcţionează, în general, prin trac- 
aparatul de tăiere, sunt retezate de acesta și| țiune animală; e compusă dintr'un cadru cu plat- 


[PE EEE EA AAA AAA LAN] 


Schema de funcționarea secerătorii simple,tip „,CrasnâiAcsai': 

1) aparat de tăiere; 2) sabot exterior; 3) sipca rabatorului; 

4) platformă; 5) scaun; 6) pârghie de cuplare; 7) roată activă; 

8) arbore de transmisiune; 9) disc cu manivelă excentrică; 

10) blelă; 11) curea de transmisiune; 12) sabot interior; 13) 
placă de alunecare a snopilor. 


aruncate pe platformă, unde sunt adunate ma- 
nual și evacuate periodic, sub forma de snopi, 
de către unul dintre cei doi operatori cari de- 
servesc mașina. 


forma și aparatul de tăiere, din turelă (soclul 
greblelor) cu greblele articulate cu ea și dispo- 
zitivul de ghidare a mișcării acestora, din contor 
(mecanismul care determină psrioada aruncării 
snopilor), organele de reglare și de comandă, și 
transmisiuni. Greblele rabat tulpinele cerealelor 
spre aparatul de tăiere și apoi, după tăiere, le 
evacuează de pe platformă, sub formă de snopi. 
Sin. Secerătoare cu aruncare automată a spicelor. 

Secerătoarea-legătoare (v. fig.) seceră tulp'nele, 
formează și leagă snopii și apoi îi aruncă pe 
miriste. Se compune din cadru, rabator, aparatul 
de tăiere, platforma echipată cu un transportor 
orizontal, elevator, masa de legat, cu mecanismul 
de formare a snopilor și cu aparatul de legat 
snopii, organele de reglare și de comandă, și 
transmisiuni. Tulpinele aplecate de rabator sunt 
secerate de aparatul de tăiere și cad pe plat- 
formă, de unde sunt duse de transportor și de ele- 
vator pe masa de legat, unde snopii sunt formați si 
legaţi cu sfoară rezistentă, fiind evacuați pe mi- 
rişte de furcile de evacuare. Secerătoarea-legă- 
toare tip SL-52, fabricată în R.P.R., are lățimea 
de lucru de 2,4 m si recoltzazá 0,81 hajh. 

Combina de cereale execută simultan atât 
secerarea și treierarea, cât și colectarea separată 
a boabelor și a paielor. V, sub Combină; v. și sub 
Maşină agricolă universală, combinată. 

1. Recoltat, mașină de ~ fân si plante fu- 
rajere [cenoyGopounaA Mamuna; machine a 
récolter la foin et les plantas fourragères Heu- und 
Futter-gewăchseerntemaschine; hay and fodder har- 
vesting machine; fü és takarmánynövény-aratógép, 
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fúkaszálógép]: Maşină de recoltat, care coseste | Cositorile (v. si sub Cositoare) cosesc fânul si 
si strânge fânul și plantele furajere, sau care face | plantele furajere și, uneori, cerealele și alte culturi. 
căpițe. După operațiunea efectuată, se deosebesc | Cositoarea cu tracțiune animală (v. fig.) are lăţimea 


65 4 
Pan STEN 3 2i 
7X AA RS 
rr SEIS mese. 


Aparat də tálere, la cositoare 
1) deget; 2) contraplacă; 3) cuțit; 4) rigli port-cutite; 5) placă 
de uzură; 6) piesă de ghidare; 7) riglă port-degete. 


Cositoare cu tracțiune animală us 
(lățimea de lucru, 1,4 m; coseste 0,5 ha/h). de . 5 E 
an TO Veto) Raro do te N Yo iti de lucru de 1-::2 m, și următoarele părți prin 


multiplicator; 5) rcată activă; 6) disc cu manivelă excentrică; | cipale: cadrul susținut pe două roți, aparatul de 
W apa o any Pra eleni e Bam pen de Armenii tăiere, organzle de reglare a poziției aparatului 
sabot interior; eget; cuţit; r o ete; : Apa EA 

15) sabct exterior; 16) pd separator; 1) San „ta pp pant de tăiere, organele de comandè, transmisiuni ae 
18) mecanism de prereglare a aparatului d: tăiere, aparatul de remorcare. Oparaţiunsa de cosire e 
efectuatá de aparatul de tăiere, care e acționat, 

cositori, greble mecanice, mașini de fácut| dela una dintre osii, printr'un mecanism cu roți 


cèpite, etc. dințate si bielă-manivelă. Aparatul de tăiere (v. fig.) 


Secerătoare-legătoare, cu tracțiune animală 
(lățimea de lucru, 1,8 m; recoltează 0, 6 ha/h). 
1) rabator; 2) scaun; 3) scut contra vântului; 4) transportor orizontal; 5) elevator; 6) roată activă; 7) purtător de snopl; 
8) aparat de legat; 9) masă de legat, 
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bile, pentru potrivirea înălțimii la care se taie 
fânul. Pentru mărirea lățimii de lucru (până la 
10 m) pot fi cuplate în serie și remorcate de un 


funcţionează pe principiul de lucru al foarfe- 
cilor (v. fig. sub Mașinile de tăiere din indus- 
tria agricolă), retezarea tulpinalor fiind efectuată 


Cositoare târită 


(tip KN-2,1 cu lăţimea de lucru de 2,1 m, care coseste 1 ha/h). 
1) scut separator; 2) aparat de tălere; 3) mecanism de prereglare a aparatului de tăiere; 4) bielă; 5) pârghie de ridicare; 
6) cadru; 7) resort de ridicare; 8) transmisiune cu arbore cardanic (dela tractor). 


in deschizătura care se formează între cuțite si 
contraplăci (amnare), în timpul mișcării rectilinii 
alternative a riglei port-cutite pe rigla port-degete. 
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tractor mai multe cositori (v. fig. sub Mașinile de 
tăiere din industria agricolă). — Cositoarea remor- 
catá de tractor are, in general, aceleași părți 
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| 
bal LI 


Greblă mecanică, cu lățime mică de lucru 
(tip KG-1, cu lățimea de lucru de 2,1 m, care greblează 0,7 ha/h). 
1) cadru principal; 2) cadrul dispozitivului de remorcare; 3) pedală de ridicare automată a dinților; 4) pedală de apă- 
sare În jos a dintilor; 5) pârghie pentru ridicarea manuală a dinţilor; 6) dinte; 7) vergea de curățire. 


LLALL Mi 
pi | fi 


Degetele impart masa de tulpine in fășii, cari apoi | principale ca și cositoarea cu tracțiune animală, 
sunt retazate da cuțite. Aparatul de tăiere se | construindu-se, de obiceiu, cu mai multe aparate 
sprijina pe doi sabofi (interior și extarior) cari | de tăiere, pentru mărirea lăţimii de lucru. Este 
sunt echipați, la partea inferioară, cu patins regla- | acționată, de obiceiu, dela arborele de priză al 


280 


tractorului, printr'o articulație cardanică. — Cosi- 
foarea târită (v. fig.) nu are roți, ea fiind depla- 
satá direct de tractor; are un singur aparat de 


abs 


pan 


J 
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l 
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Greblele mecanice (v. si sub Greblã) efectu- 
eazá adunarea in poloage a fanului si a altor 
culturi agricole, după cosit sau secerat. După dis- 
pazitia cadrului principal al greblei faţă de direcţia 
de înaintare, se deosebesc greble mecanice trans- 
versale și greble mecanice laterale. — Greblele 
transversale au cadrul principal perpendicular pe 
direcția de înaintare și se execută cu lățime de 
lucru mică (v. fig.) pentru tracțiune animală, sau 
cu lățime de lucru mare (v, fig.) pentru tracțiune 
mecanică. Acestea din urmă sunt formate din mai 
multe secțiuni de greblare, cari pot fi decuplate 
şi adaptate pentru tracţiune animală. Grebla cu 
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Greblă mecanică, cu lățime mare de lucru 


(tip GPT-14,5, cu lățimea de lucru 


de 14,5, care greblează 7 ha/h), 


1) secțiunea de greblare din mijloc; 2) secțiunea de greblare laterală; 3) scaun; 4) roată exterioară purtătoare; 5) roată 
interioară activă; 6) automat de ridicare și cobcrire a dinților; 7) arbore cctit de ridicare și coborire a dinților. 


tăiere (de obiceiu, de cca 2 m), acționat dela 
arborele de priză al tractorului. — Cositoarea 


SU 


o singură secțiune se compune din cadrul prin- 
cipal, susținut pe două roți și format dintr'o bară 


Za ==; 
==: 
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Greblă laterală 


(tip VG-1,5, cu lățimea de lucru de 1,5 m care greblează 

L0,5 ha/h la adunat fânul $12 ha/h la întors fânul), — 

1) îscaun; 2) cadru; 3) angrenaj conic; 4) roată activă; 5) dis- 
cul tobei; 6) pieptene; 7) dinte. 


profilată pe care sunt fixati dinţii in formă de 
semicerc, din cadrul dispozitivului de remorcare 
si mecanismul de descărcare. Fânul e adunat de 


autopropulsată (v. planșa) e înzestrată cu mijloace 
proprii de deplasare si are mai multe aparate de 
tăiere, Ea e deservită de un singur conducător, 
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dinţii greblei si e evacuat periodic pe pământ, |portă materialul spre platforma de așezare a 
sub formă de poloage, prin ridicarea dinţilor de |tulpinelor, de unde acestea alunecă si se astern 


către mecanismul de descărcare. — Greblele late- 
rale (v. fig.) au cadrul principal, în formă de tobă, 
dispus sub un unghiu de 45º faţă de direcţia de 
înaintare; după sensul de rotire al tobei, fânul 
e fie adunat, fie răvășit pentru a se accelera uscarea. 

Mașinile de adunat fânul în căpițe adună fânul 
din brazde și formează cèpita. Sunt remorcate 
de tractor. Se compun dintr'un elevator și din 
camera de formare a căpitei. De ex2mplu, mașina 
de făcut căp łe, sovietică, tip PK-1,6, are lățimea 
de lucru de 1,6 m si formează câpite de 16 m? 
(adică de 300::500 kg). 

1. Recoltat, mașină de ~ in [IbnoyGopounaa 
MamnHa; machine à récolter le lin; Flachsernte- 
maschine; flax harvesting machine; len-arató- 
gép]: Maşină de recoltat, care smulge tulpinele 
de in, le decapsulează si le leagă in snopi. 
După complex tatea 
operațiunilor efectu- 
ate, se deosebesc ma- 
şini de smuls in si com- 
bine de recoltat in. 

Maşina (simplă) de 
smuls in smulge inul, 
lăsând tulpinele pe 
pământ, sub forma 
unei brazde continue. 
Ea se compuné din 
cadru, din aparatul de 
smulgere, cu mai multe 
circuite de smulgere, 
transportorul vertical, 
platforma de așezare 
a tulpinelor, organele 
de reglare și de co- 
mandă, si transmisiuni. 
Aparatul de smulgere 
e alcătuit din despăr- 
fitoare si din mai multe perechi de curele de pânză 
cauciucatè, fără 
fine (v. fig.), ase- 
zate sub un unghiu 
de cca 35º faţă de 
orizontală. Des- 
părțitoarele des- 
part tulpinele de 
in în benzi (după 
numărul de circui- 
te de smulgere) 
si le apleacã spre 
mijloc, unde sunt 
apucate între cure- 
le, sunt presate și 
smulse din pământ 
prin antrenarea lor 
către partea dina- 
poi a maşinii 
(v. fig.); apoi sunt 
preluate de un 


Schema de funcționare a circui- 
tului de smulzere la mașina de 
smuls inul. 


1) aparat de smulgere; 


de inclinare; 


transportor, format din curele de pânză cauciu- | siuni. 


pe pământ sub forma de bandă continuă. 


Schema de funcționare a mașinii de smuls in, tip LT-7. 
la) schema generală; b) schema circuitului de smulgere; 
1) despărțitor; 2) aparat de smulgere; 3) transportor. 


Combina de recoltat in (v. fig.) efectuează 


Combină derecoltat in (mașină tip LK-7-N, cu lăţimea de lucru de 2,66 m, 
care recoltează 1 ha/h). 


2) roata transportorului de pleptenare; 
3) manivela mecanismului de inclinare; 4) 


smulgerea inului, detașarea capsulelor (decapsu- 


Toba de pieptenare a combinei de recoltat in, tip LK-7-N. 


larea), legarea tulpinelor decapsulate în snopi si 
colectarea capsu- 
lelor. Se compune 
din cadru, aparatul 
de smulgere(iden- 
tic cu cel al ma- 
șinii de smuls in) 
cu transportorul 
său, toba de piep- 
tenare cu trans- 
portorul ei, uni- 
formizatorul (pentru 
curățirea piepte- 
nilor tobei), ele- 
-vatorul, masa cu 
aparatul de legat 
snopii (analog cu 
cel al secerătorii- 
legători), organe 
de comandă și de 
reglare, si transmi- 
Inul smuls de aparatul de smulgere e 


elevator; 5) mecanism 
6) platformã. 


cată și echipate cu degete de oțel, cari trans- | transportat, in poziţie verticală, spre toba de 


pieptenare (v. fig.); acolo tulpinele sunt prinse | 
de transportor, care le apasă spre tobă, iar 
Sa ele inului sunt desfăcute de pieptenii tobei. 
Tulpinsls decapsulate sunt transportate apoi pe 
masa de legat, unde aparatul de legat formează si 
leagă snopul, pe care-l aruncă pe pământ, iar 
capsulele pizptenate cad pe elevatorul cu șipci, de 
unde se adună intr'un jghiab sub care atârnă un sac, 

1. Recoltat, mașină de ~ porumb [Kytypy3o0- 
y6opo“unaa Mamuna; machine à récolter le mais; 
Maiserntemaschine; maize harvesting machine; 


tengeri-arat6gép]: Maşină de recoltat, care tais 
si leagă în snopi tulpinele de porumb, desprinde 


pa Oi 


L len 
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Secerătoarea-legătoare de porumb (v. fig.) taie 
tulpinele de porumb, formează snopi și-i leagă 
cu sfoară. Ea se compune din cadru, despărți- 
toare, elevatorul cu lanțuri, aparatul de tăiere, 
masa cu aparatul de legat, purtătorul de snopi, 
organele de comandă și de reglare, și transmisiuni. 
Despártitoarele conduc tulpinele în deschiderea 
dintre lanţurile elevatorului, dispuse inclinat, pe trei 
rânduri; tulpinele sunt apucate de pintenii lanțuri- 
lor, sunt trase în sus și împinse spre aparatul de 
tăiere, care le retează, Apoi, ele sunt apucate de 
perechea superioară de lanţuri a elevatorului și 
sunt așezate in poziție verticală pe masa de legat, 


pè -R 


Secerătonre-legătoare de porumb, cu tracțiune animală. 
1) despărțitor; 2) lanţ inferior de apucare; 3) cuțit fix; 4) cuţit mobil; 5) lanţ superior de apucare; 6) aperat de legare; 


7) scaun; 8) cutie pentru sfoară; 9) purtător 


ştiuleții de pe tulpină și-i curăță de pănuși. După 
complexitatea operațiunilor efectuate, se deose- 
besc secerători-legători de porumb, mașini de re- 
coltat stiulefi de porumb, și combine de recoltat 
porumb. 


e snopi. 


unde sunt legate în snopi, aceștia căzând pe pur- 
tătorul de snopi, de unde sunt evacuaţi pe sol. 

Mașina de recoltat și curátit stiulefi de porumb 
(v. fig.) dasprinde știuleţii de pe tulpină, îi 
curăță de pănuși și apoi ii colectează. Ea se 
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compune din cadru, despártitoare, două aparate 
de detașat stiuletii (pichere), transportor central, 
aparat de curátit stiulefii (huscher), elevator 


LAVSASSSSSLSLSSLSASSLS 
ANN NANA 


Maşina de scos sfecla (v. fig.), care se ata- 


şează direct la tractor, are trei ghiare de dislo- 
care (două în spate și una in faţă), cari distrug 


Maşina de recoltat şi curáfit stiuleti de porumb. 
1) despărțitor; 2) rulou de picher; 3) transportor central; 4) aparat de detaşare a stiulefilor rămași pe tulpine; 5) trans- 
portorul sparatului de curățit stiulefi; 6) elevator de descărcare; 7) vehicul de colectare; 8) tractor, 


de descărcare, organe de comandă si de re- legătura dintre sfeclă și pământ, prin săparea la 


glare, și transmisiuni. Despărţitoareie orientează 
tulpinels spre aparatele de detașat stiuleti, unde 
aceștia sunt prinși intr> trei lanţuri cu pinteni și 
sunt împinși între două rulouri așezate inclinat, 
cari se rotesc în sensuri contrare și cari au pro- 
eminente dispuse elicoidal; când stiuletii ajung la 
nivelul rulourilor si nu pot trece, se rup si cad 
pe transportorul central; știuleții sunt duși in 
aparatul de curètit, unde trec prin una dintre 
cele patru perechi de rulouri (rulouri huscher), 
cu cuie și cu adâncituri intercalate, cari apucă 
invelisurile de pe şiiuleţi și le smulg; stiulefii 
curátiti sunt evacuaţi de elavatorul de descărcare 
şi sunt colectati într'o remorcă sau într'un vehicul 
de colectare. 

Combina de recoltat porumb efectuează toate 
lucrările de recoltare a porumbului, incluziv rete- 
zarea tulpinelor și tocarea acestora. 

1. Recoltat, mașină de ~ sfeclă [cBexkMoy6o- 
pousan mamma; machine à récolter les bette- 
raves; Rúbenerntemaschins; beetroot harvesting 
machine; répa-aratógep, répa-kiemelôgép]: Ma- 
șină de recoltat, care desgroapă, extrage, scu- 
tură si curăță de pământ și de frunze rădăcina 
de sfeclă. După complexitatea operațiunilor efec- 
tuate, se deosebesc mașini de scos sfecla și 
combine de recoltat sfecla. 


rădăcina sfeclei; apoi, aceasta e culeasă manual. 


Maşină de scos sfeclă (mașină tip 3-NS, care lucrează pe 
trei rânduri şi recoltează 0,5 ha/h). 
1) ghiara din faţă; 2) ghiara din spate; 3) bridă de fixare; 
4) contra-piesă de fixare; 5) placă de sprijin; 6) rama-suport 
din spate; 7) rama-suport din față; 8) bara superioară a para- 
lelogram lui de si spensiune; 9) culisă; 10) manivelă; 11) bielă 
cu articulaţie culisantă la capăt; 12) bara interioară a para- 
lelogramului de suspensiune, 


Combina de recoltat sfecla (v. fig.) recoltează 
un singur rând de sfeclă, efectuând toate ope- 


rațiunile necesare până la așezarea rădăcinilor si 
ifrunzelor in grămezi separate. Se compune din 
cadru, ghiară de dislocare, dispozitiv de ridicare 
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s Recomprimare [BOCCTaHOBJNeRHe HABIE- 
HHA; récupération par compression; Einpressen 
von Gas oder Luft in die Olschicht, Repressuring- 


Schema de funcționare a combinei de recoltat sfeclă tip SPG-1 (lucrează pe un singur rând, si recoltează 0,1...0,15 ha/h). 

1) dispozitiv de ridicare şi îndreptare a frunzelor; 2) tăvălug; 3) aparat de smulgere; 4) ghiară; 5) lanţurile aparatului de 

uniformizare; 6) transportor reglabil; 7) cuțit; 8) uniformizator vertical; 9) uniformizator orizontal; 10) elevator; 11) par- 
ghie; 12) arborele volanului; 13) arborele de transmisiune; 14) aparat de remorcare. 


a frunzelor, aparat de smulgere, aparat de unifor- 
mizare, transportor reglabil, cuțit, elevator cu 
două căi, organe de reglare și de comandă, trans- 
misiuni, și aparat de remorcare. Frunzele sfeclei 
sunt ridicate și strânse în mănunchiu de dispozi- 
tivul de ridicare a frunzelor, apoi sunt prinse 
între cele două benzi ale aparatului de smulgere, 
care extrage sfecla, în timp ce ghiara dislocă 
rădăcina de sol; sfecla e prinsă între cele două 
lanţuri ale aparatului de uniformizare si cele ale 
transportorului reglabil, si e antrenată spre cuțit, 
care reteazá coletul împreună cu frunzele; rădă- 
cina, curátitá de pământ și fără frunze, e arun- 
catá pe prima cale a elevatorului, iar frunzele, 
trecând prin uniformizatorul vertical şi prin cel 
orizontal, cad pe a doua cale a elevatorului. Ele- 
vatorul are forma unui grátar, contribuind la cu- 
rátirea suplementară de pământ a rădăcinilor și 
a frunzelor. 

1. Recombinare, coeficient de ~ [Koadbdhu- 
WHEN? BOCCOGAHREHHA; coefficient de recom- 
binaison; Wiederkombinationskoeffizient; recom- 
bination coefficient; rekombinációs eggyitthat6]. 
Fiz.: Câtul a=R/n? dintre numărul de recombi- 
nări R pe unitatea de volum gi pe unitatea de 
timp, între ionii dintr'un gaz, și pătratul numã- 
rului n de ioni de fiecare semn cari se găsesc in 
unitatea de volum de gaz. V. și lonizarea gazelor. 

2. Recomprimare ([nepekomnpeccapoBarb; 
recompression; Nachverdichten; recompressing; 
djrastrités]. Tehn.: Ridicarea presiunii gazelor 
transportate prin conducte de transport, cu aju- 
torul compresoarelor din stațiunile de compresoare 
intercalate pe traseul conductelor lungi, pentru a în- 
vinge rezistenfele de curgere până la stațiunea urmă- 
toare de compresoare sau până la locul de utilizare. 


Verfahren; repressuring; gázbepréselés olajré- 
tegbe]. Expl. petr.: Metodă d: recuperare secun- 
dară a țițeiului din stratele petrolifere, consistând 
în introducerea de gaze de zăcământ, prin sonde 
de creastă, pentru a forța astfel drenarea țițeiului 
spre sondele productive de pe flancuri. 

4. Recondifionare [BoccranoBunenne; recon- 
ditionnement; Wiederherstellung; reconditioning; 
helyreállitás, felújitás). Tehn.: Restabilirea carac- 
teristicelor de functionare gi a dimensiunilor initiale 
ale unui sistem tehnic (masinè, aparat, instrument, 
organ de mașină, etc.) care a fost uzat sau de- 
teriorat, pentru ca acesta sá poată fi folosit 
din nou. 

In general, prin reconditionare se reface sis- 
temul tehnic degradat, înlocuind sau reparând toate 
sau numai o parte dintre piesele componente, 
dar respectând forma și construcţia iniţială a aces- 
tora, ca și a ansamblului. Exemple: reconditio- 
narea unui motor, prin înlocuirea sau repararea 
la dimensiunile iniţiale (folosind difarite procedee, 
ca încărcare prin sudură, cromare, etc.) a piese- 
lor uzat> sau deteriorate, astfel încât motorul 
recondiționat să aibă aceleași caracteristice func- 
tionale (putere, randament, etc.) ca gi motorul 
nou; recondifionarea uneltelor de așchiere, prin 
înlăturarea uzurii conului sau a zonei cilindrice 
de prindere (de ex. folosind cromarea dură), 
pentru a se obține dimensiunile nominale. 

Uneori, prin recondiţionare se reface sistemul 
tehnic degradat, înlocuind sau reparând majoritatea 
sau numai o parte dintre piesele componente, dar 
modificând forma sau construcția acestora, si, 
eventual, a ansamblului. Exemple: racondifionarea 
unui bloc-cilindru ajuns la limita de alezare, prin 
introducerea unor cămăși cu diametrul interior 
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la dimensiunea nominală, astfel încât să se obțină 
un bloc-cilindru cu aceleași carzcteristice functio- 
nale ca ale celui nou, dar cu modificări constructive. 

Recondifionarea se recomandă, de obiceiu, 
când manopera si consumul de material sunt 
cantitativ net inferioare celor necesare executării 
produsului nou. 

1. Recondifionare: Sin. (partial) Remaniere (v.). 

2. Recondifionarea fluidului de sapă [BoccTa- 
HOBIeHHe GypoBOH TpA3u; reconditionnement 
de la boue de forage; Wiederkonditionierung 
der Dickspilung; drilling mud reconditioning; 
òblité vizesiszap felújitása]. Expl. petr.: Operaţiune 
de readucere a fluidului de sapă la caracteris- 
ticele necesare. săpării in condițiuni normale. 
Pentru corectarea greutății specifice se adaugă 
apă (respectiv produse petroliere, la fluidul.negru) 
sau materiale de îngreunare (barit, siderită, etc.). 
Pentru micșorarea viscozității se folosesc tanatul 
de sodiu, fosfatii alcalini (in special hexameta- 
fosfatul de sodiu), etc. Pentru reducerea pier- 
darilor prin infiltratis se adaugă material coloidal 
(trass-gel, bentonite, gume, amidon, proteine de 
borhot, natriucarboximetil-celuloză, etc.). Nisipul 
e îndepărtat prin cernere sau prin centrifugare. 
Gazele sunt îndepărtate trecând fluidul prin rampe 
cu șicane, prin producerea unei subpresiuni, redu- 
cerea viscozitètii, diluare, etc. Pentru corectarea 
alcalinității se adaugă, in general, substanţe 
alcaline: hidrat de sodiu, carbonat de sodiu, 
hidrat de calciu. Pentru îndepărtarea ionilor Ca", 
proveniți din contaminareacu ciment sau din tra- 
tamente cu var, se adaugă bicarbonat de sodiu, 
oxalat de sodiu, fosfati alcalini complecși, etc. 

s. Recondifionarea materialelor: Sin. Regene- 
rare (v. Regenerare 1). 

4. Recondifionarea uneltelor uzate. Termen 
impropriu pentru reinnoirea uneltelor uzate. V. sub 
Reinnoire. 

Reconstituent [goccranuBnaromunii; recon- 
stituant; stărkend; invigorant; rekonstituens, erò- 
sit6]. Farm.: Calitatea unui medicament de a 
contribui ca un organism anemiat să revină la 
starea de sănătate, prin acțiunea sa directă asupra 
organismului, sau prin ușurarea și grăbrea pro- 
cesului de asimilare a alimentelor. 

5. Reconstituire [poccranoBnenHe; reconsti- 
tution; Wiederherstellung; reconstitution; rekon- 
struálás, újjáépités]. Arh.: Refacerea, fără modifi- 
cări constructive sau funcționale, în adevărată 
mărime, în machetă, sau numai în desen sau în 
plan, a unui edificiu sau a unei opere de artă, 
pe bază de resturi sau de documente descriptive. 

e. Reconstrucţie  [peroncrpykuua; recon- 
struction; Wiederaufbau, Umbau; reconstruction, 
rebuilding; rekonstrukció, gyôkeres atépités, át- 
szerelés]. Tehn., Drum.: 1. R=facerea totală sau 
parțială a unui sistem tehnic (mașină, vehicul, 
etc.), sau a unei căi de comunicaţie, care a su- 
ferit avarii grave sau care trebue să sufere mo- 
dificări constructive. 


1. Reconstrucţie [DeKORCTPYKIIHA; reconstruc- 
tion; Wiederaufbau; reconstruction; atépités, újra- 


épités, rekonstrukció]. Arh., Constr.: 2. Recládirea 
unei construcţii distruse sau grav avariate. Recon- 
structia nu implică restaurarea (v.) clădirii; noua 
clădire poate diferi total de cea în locul căreia 
se ridică. — 3. Acţiunea de reclădire a unor 
orașe distruse. 

s. ~ socialistă a orașelor [counanncTuuec- 
Kas PeKOHCTpYKIIHA TOpOĂOB; reconstruction 
socialiste des villes; sozialistischer Wiederaufbau 
der Städten; socialistic reconstruction of the 
towns; városok szocialista átépitése]. Urb.: Acţiune 
planificată de transformare a oraşelor existente, 
în orașe noi, socialiste. 

Hotăririle C. C. al P.M.R. și ale Cons'liului de 
Miniștri al R.P.R. din 14 Noemvrie 1952 cu pri- 
vire la construcția si reconstrucția orașelor ţării 
noastre, întemeiate pe experiența fără asemă- 
nare a construcției și reconstrucției socialiste a 
orașelor sovistice, întruchipează minunat princi- 
piile ce vor sta pe viitor la baza desvoltárii 
orașelor patriei noastre. Ele trasează sarcinile 
principale, linia ideologică, formele și măsurile 
organizatorice necesare pentru realizarea acestor 
principii. 

La baza reconstrucției socialiste a orașelor stă 
ideea grijii pentru om. Sarcina principală a recon- 
structiei socialiste a orașului este lichidarea con- 
tradicfiei dintre centru și periferie și transformarea 
lui într'un ansamblu unitar și armonios — atât din 
punct de vedere artistic, cât și ca înzestrare tehnică 
(v. și sub Sistematizarea orașelor). 

În țările capitaliste, reconstrucția orașelor dis- 
truse e o acțiune anarhică a proprietarilor parti- 
culari și nu poate avea ca rezultat organizarea 
tehnică și arhitectonică a orașelor. 

o. Recristalizare [nepepucTaJIH3O0BATb; re- 
cristallisation; Rekristallisation; recrystallisation; re- 
krisztállizáció, újrakristályosodás). Chim.: Opera- 
tiune de purificare a unei substanțe chimic impure, 
realizată prin disolvarea la cald a acelei sub- 
stante intr'un solvent potrivit, urmată de filtrare 
si de cristalizarea prin răcire a substanței pure. 
Prin recristalizări repetate se pot obține sub- 
stante chimic pure, impuritètile rămânând fie în 
solutie, fie pe filtru. 

10. Recristalizare [nepexpucrtaJHsanHa; re- 
cristallisaton;  Rekristallisation;  recrystallisation; 
rekrisztállizáció, újrakristályosodás]. Metl.: Feno- 
menul de refacere a cristalelor unui meta' sau 
ale unui aliaj, deformate printr'un tratament me- 
can c la rece, însoțit de restaurarea proprietăţilor 
lui anterioare. Datorită ecruisajului, metale'e cari 
se fasonează prin deformare la rece devin dure, 
casante și lipsite de maleabilitata. Pentru a putea 
continua operațiunile de fasonare, metalul e supus 
reîncălzirii la o anumită temperatură, un timp 
determinat, reîncălzire care favorizează restabi- 
lirea echilibrului structural inițial, metalul recè- 
pètandu-si maleabilitatea. 

La încălzirea (recoacerea) pentru recristalizare 
se produc, odată cu creșterea temperaturii, urmă- 
toarele fenomene: detensionarea, restaurarea 
parțială a reţelei cristaline și modificarea asteris- 


